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EL DEBATE SOBRE EL ABORTO 


CAPOBIANGO 


“Debo comunicarle que por 

razones personales que Ud. 
muy bien conoce desde hace mu- 
chotiempo y de acuerdocon nues- 
tra última conversación telefóni- 
ca, le presento mi renuncia inde- 
clinable al cargo de director ge- 
neral y artístico del Teatro Colón, 
efectiva el 30 de junio de 2005.” 
La carta la firma Tito Capobian- 
co y ayer la recibió Gustavo Ló- 
pez, el secretario de Cultura de la 
Capital. Las “razones personales” 
hacen referencia a la salud de la 
esposa del renunciante, que sigue 
un tratamiento en Miami, pero la 
crisis en que está sumido el teatro 
le da un encuadre a la decisión. 
Hoy se abrirá la carrera de la su- 
cesión, que no cuenta con ningún 
favorito y, dado el contexto, tam- 
poco demasiados postulantes. 


La Corte bonaerense autorizó un aborto por riesgo de vida de la 
madre después de una tramitación que llevó dos meses. Tres jueces 
se opusieron. La mayoría hizoun severo llamado de atención a los 
médicos, por demorar la intervención con sus presentaciones ante 
la Justicia. Los riesgos de la penalización rásinas/2/3 


Hoy juega la Selección 

mayor con Brasil por la 

Copa Confederaciones. 
El Sub-20 le ganó 2a 1 y 
jugará la final del Mundial 


Argentina 
se quedó 
con el 
aperitivo 
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[ESPECTACULOS 


Spielberg y Cruise 
hablan de la “Guerra de 
los mundos” 


El lado 
oscuro 
de E.T. 
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3 Dinosaurio y 


marciano, 
por Rodrigo Fresán 


CIENCIA 


La energía oculta 
del universo, 


opina Gabriel Bengochea 
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Gentileza diario El Día 


La Suprema Corte de la provincia, con un fallo inédito. 


Ya había sentado jurisprudencia con el tema anencefalia. 


Entre los médicos, la dis- 

cusión en torno del abor- 
to terapéutico, previsto en el 
Código Penal, conlleva en rea- 
lidad el trasfondo del aborto a 
secas: los profesionales que se 
resisten a practicar una inte- 
rrupción de las que están tipi- 
ficadas en la legislación y sacan 
la pelota afuera al recurrir a la 
Justicia están en contra del 
aborto en general. Aunque tam- 
bién ocurre en muchos casos 
que el traslado a los tribunales 
de un tema que en rigor es mé- 
dico obedece a temores por el 
fantasma de eventuales futuras 
demandas. Así se desprende de 
los testimonios recogidos por 
este diario entre expertos que 
debatieron el alcance de una 
sentencia sin antecedentes en la 
provincia de Buenos Aires. 

Oscar Contreras Ortiz, profe- 
sor titular consulto de la Facul- 
tad de Medici- 
na de la UBA, 
indicó ante este 
diario que per- 
sonalmente es- 
tá “en contra de 
la interrupción 
del embarazo, 
que está prohi- 
bida. Para po- 
der realizarla, 
cuando hay pa- 
tologías que 
impliquen ries- 
gos para la ma- 
dre, es necesario pedir la autori- 
zación judicial, eso está en la ley 
y no se puede hacer de otra ma- 
nera. En cada caso deben ser au- 
torizados legalmente por el juez”, 
Insistió. 

En cambio, Mario Sebastiani 
es médico del servicio de Obs- 
tetricia del Hospital Italiano. Al 
ser consultado por Página/12 
acerca de la decisión de la Cor- 
te bonaerense, señaló que en ca- 
sos como éste los médicos “no 
tendrían que llegar a la instan- 
cia judicial; lo único que tienen 
que hacer es cumplir con la ley”. 
Y destacó que para ello la figu- 
ra legal es la del aborto terapéu- 
tico, “que se efectúa a los efec- 
tos de preservar la vida de la mu- 
jer sobre la vida del feto, porque 
existe un conflicto de intereses 
que se resuelve a favor” de la 
mujer embarazada, con la parti- 
cipación de una junta médica 
formada por especialistas de ca- 
da institución. 

En la misma sintonía se expre- 
só el jefe del Departamento Ma- 
terno Infantil del Hospital Posa- 
das, Mario Palermo. “La ley dice 
que en nuestro país la interrup- 
ción voluntaria del embarazo no 
existe, excepto cuando una mujer 
demente es violada o cuando es- 


VOCes 
desde los 
e: 


tá en riesgo la salud de la madre”, 
como en el caso sobre el que se 
manifestó ayer la Corte. 

Pero si la ley es tan clara, ¿por 
qué los casos llegan a la vía judi- 
cial? “Puede ser que los médicos 
lo hagan para contar con otro res- 
paldo —especuló Palermo—. Uno 
puede comunicar lo que se va a 
hacer a la ley, no se trata de una 
autorización. No hace falta mo- 
lestar al juez, porque está previs- 
to un proceso interno dentro del 
hospital”, resumió. 

Por su parte, Sebastiani afirmó: 
“Desconozco lo que sucedió en 
este caso, pero lo que vislumbro 
es una fuerte tendencia hacia una 
medicina defensiva, que no inter- 
preta la ley o las necesidades de 
la mujer y se dedica a cuidarse de 
que alguna práctica afecte los in- 
tereses del médico”. 

En tanto, Contreras Ortiz opinó 
que “es importante tener la mayor 
cantidad de con- 
troles sobre este 
tipo de cuestio- 
nes, porque si 
uno deja mucha 
libertad en la re- 
alización de 
abortos se pue- 
de llegara lapo- 
sibilidad de que 
se empleen mal 
indicacio- 
es decir, 

que se distorsio- 

ne el verdadero 
motivo de lainterrupción”. Poreso 
juzgó que el hecho de que la Jus- 
ticia supervise “este tipo de activi- 
dades siempre es favorable para 
poder indicar con mayor precisión 
cuándo se están autorizando” los 
abortos terapéuticos. 

Sin embargo, los especialistas 
del Italiano y del Posadas expli- 
caron que hay un proceso previs- 
to paraestas situaciones dentro de 
los centros de salud. Sebastiani 
indicó que lo habitual es la con- 
formación de una junta médica, 
“cuyo sentido esrecabarinforma- 
ción en las distintas disciplinas 
que intervienen”. Su objetivo es 
elaborar un pronóstico de cómo 
la gestación podría afectar la vi- 
da de la madre. 

Deestajunta participan los ser- 
vicios de obstetricia. Si la emba- 
razada tiene problemas cardíacos 
o nefrológicos, se suman espe- 
cialistas en esos campos. En el 
Posadas el sistema es el mismo, 
y se agrega una última instancia, 
que es pedir el aval de un comi- 
té de ética. “Si el embarazopone 
en riesgo la vida de la mujer, con 
el consentimiento de ella se hace 
un aborto terapéutico. Si no de- 
sea hacerlo, no se la va a violen- 
tar”, afirmó Sebastiani. 

* Informe: Daniela Bordón. 
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EL TRIBUNAL AUTORIZO UN ABORTO 


Por Mariana Carbajal 


La Suprema Corte bonae- 

rense lanzó ayer un severo 
cuestionamiento a los médicos 
que exigen una autorización ju- 
dicial para practicar un aborto, 
cuando la vida de la mujer corre 
riesgo de continuar con la gesta- 
ción. Lo hizo en un fallo sin pre- 
cedentes en el ámbito de la pro- 
vincia, al autorizar la interrup- 
ción de un embarazo de una mu- 
jer con una grave enfermedad 
cardiovascular, hipertensa y 
obesa. El máximo tribunal dejó 
asentado que no es necesario un 
permiso de la Justicia en los ca- 
sos de un aborto terapéutico, que 
“no es admisible” que los médi- 
cos supediten su intervención a 
un permiso de un magistrado y 
que al hacerlo incurren en una 
“irresponsabilidad”, que podría 
llegar a tipificarse como “aban- 
dono de persona”. 

La Suprema Corte se pronunció 
en el caso de una mujer, de 35 años, 
que tiene una cardiopatía severa, a 
quien los médicos que la atienden 
en el Hospital Evita, de Lanús, le 
indicaron la interrupción del emba- 
razo porque si llega a término su vi- 
da corre peligro. Pero pese a que se 
trataría de un aborto terapéutico, no 
punible según el Código Penal, le 
exigieron una autorización judicial 
para realizarlo. Así fue como la se- 
ñora, de condición humilde y ma- 
dre de dos hijos de 13 y 5 años, con 
el asesoramiento de una defensora 
oficial, inició el 29 de abril el trá- 
mite en los tribunales de Lomas de 
Zamora. Cursaba entonces la nove- 
na semana de embarazo y rápida- 
mente obtuvo el permiso de parte 
del Tribunal de Familia N* 2, al te- 
ner en cuenta la indicación del abor- 
to de la Jefatura del Servicio de Obs- 
tetricia y de la Unidad Coronaria del 
Evita y el dictamen del Comité de 
Bioética, que consideró que no exis- 
tía objeción ética, para salvaguar- 
dar la vida de la paciente, seriamen- 
te afectada por sus antecedentes de 


MABEL BIANCO + 


“Era un tema médico” 


Un debate que tuvo 


En un fallo inédito, la 
Suprema Corte 
bonaerense permitió 
que una mujer 
interrumpiera su 
embarazo, que ya 
lleva 18 semanas, 
porque corre peligro 
su vida. El caso está 
previsto en el Código 
Penal, pero los 
médicos igual 
recurrieron a la 
Justicia. El debate 
sobre el significado 


de la sentencia. 


enfermedad y su actual embarazo. 

Pero el asesor de Menores Angel 
Villadeamigo y el defensor oficial 
Jorge Axel Nacher apelaron la de- 
cisión en defensa de la vida de la 
criatura por nacer. El tribunal rati- 
ficó su sentencia y Villadeamigo y 
Nacher volvieron a recurrirla. De 
esta forma, el caso llegó el jueves 
último al máximo tribunal bonae- 
rense. En un fallo anterior, la Cor- 
te provincial autorizó un aborto en 
un caso de anencefalia, es decir, al 
tratarse de un feto inviable (ver 
aparte), pero no se había expedido 
en torno de un pedido de un aborto 
terapéutico. En un trámite veloz, lo 


autorizó con el voto a favor de seis 
de sus miembros y en contra de tres. 

Se pronunciaron por salvaguar- 
dar la vida de la madre Francisco 
Roncoroni, Daniel Fernando Soria, 
Hilda Kogan, Eduardo De Lázzari 
y los jueces de Casación que reem- 
plazaron a ministros ausentes, Ben- 
jamín Sal Llargués y Horacio Da- 
niel Piombo. En contra del aborto 
terapéutico votaron los jueces Luis 
Genoud, Eduardo Pettigiani y Héc- 
tor Negri (ver aparte). 

Lázzari sostuvo que “de existir 
una aberrante balanza en donde so- 
pesar la vida, ésta podría tal vez in- 
clinarse a favor de la madre por su 
instalación en el mundo y porque 
de ella dependen otros hijos meno- 
res y también inocentes”. En cam- 
bio, Negri escribió: “No hay norma 
en el Derecho argentino que me au- 
torice, como juez, a disponer la 
muerte de esta persona. Ni aun pa- 
ra salvar, eventualmente, a otra”. 

Pero tanto los jueces que votaron 
a favor del aborto terapéutico como 
los que lo hicieron en contra coin- 
cidieron en su crítica a los médicos 
que exigieron la autorización judi- 
cial y se explayaron en torno de es- 
te aspecto en gran parte de las 122 
páginas de la sentencia. 

En los fundamentos de su voto, 
Pettigiani consideró que “esta 
cuestión debe ser decidida exclu- 
sivamente en base al criterio mé- 
dico”. “Sólo el profesional puede 
determinar qué solución médica 
cabe discernir frente a esta situa- 
ción dilemática donde se encuen- 
tran en juego dos vidas a las que 
cabe otorgarles idéntico valor”, 
manifestó el magistrado. 

A su turno, Kogan —la única mu- 
jer del tribunal- consignó: “Los 
galenos intervinientes se encontra- 
ban facultados dado el diagnósti- 
co expresado en las consecuencias 
por ellos emitidas para realizar las 
prácticas médicas que considera- 
sen más adecuadas para salvaguar- 
dar el derecho a la salud y ala vi- 
da de la actora; máxime cuando, 
como aquí ocurre, el paso del tiem- 


“Sencillo, pero cuesta” 


“Es un tema obvio, lo tendrían que haber resuelto 
los médicos en el hospital, porque este caso encuadra 
perfectamente en las excepciones contempladas por 
el Código Penal para que el aborto no sea punible. El 
mayor problema es que los médicos no aplicaron lo 
previsto por la ley. Quisieron consultarlo, y se pasa- 
ron en la búsqueda de respaldo: se perdieron ocho 
semanas en que podría haberse perdido la vida de la 
mujer. Si tuviéramos un sistema de salud de primer 
nivel, no se habrían dado tantas vueltas. Todo el trá- 
mite se podría haber solucionado en dos días con 
mucho menos perjuicio para la paciente, pero ésta es 
la realidad en la que estamos. Debería informarse a 
los médicos sobre lo que la ley dice y permite. Hay 
muchos casos en los que es necesario un aborto tera- 
péutico y no se lo practica porque no quieren, o no 
saben que lo pueden y deben hacer, o porque tienen 
miedo. A pesar de todo, lo positivo de estos fallos es 
que otorgan mayor conciencia a la población, ponen 
de manifiesto cómo las mujeres viven estas situacio- 
nes de tanta injusticia, mientras hay un elemento en 
la ley que las favorece pero no se cumple. Es necesa- 
ria una reforma del Código Penal para que tampoco 
sean punibles los abortos por casos de violación o de 
anencefalia en el gestante. Ante estos casos, los aná- 
lisis de opinión de la población son muy favorables.” 

* Presidenta de FEIM (Fundación para el Estu- 
dio e Investigación de la Mujer). 


“El fallo cumple con la ley. Es algo tan sencillo 
pero que muchas veces cuesta conseguir, a pesar de 
que el país posee un ordenamiento jurídico de tantos 
años. El cumplimiento de esta ley ayuda a visibilizar 
la problemática de las mujeres, la dificultad para res- 
guardar y tutelar su salud cuando está en peligro su 
vida. El fallo es una interpretación correcta de lo que 
dice el Código Penal: no es algo menor en un tema 
tan sensible como el aborto, donde hay gran canti- 
dad de intereses contrapuestos y donde surgen mu- 
chas voces que dicen “no debería permitirse”. El 
aborto terapéutico está contemplado por el Código 
Penal desde 1912, pero los fallos no tomaban esta ti- 
pología. Y en los pocos casos en los que el juez or- 
denó su realización, los médicos se negaban por ob- 
jeción de conciencia. El profesional podía negarse 
por más que se lo ordenara la Justicia, alegando 
cuestiones personalísimas que no permitían la prácti- 
ca de aborto terapéutico aun en un hospital público. 
En este sentido, la trascendencia del dictamen reside 
en que cumple concretamente lo que dice la ley. 
Aplaudimos que la ley se cumpla, que haya jueces 
que más allá de la sensibilidad pública que generan 
estos casos aplican lo establecido en la legislación y 
no buscan subterfugios. El fallo es de enorme tras- 
cendencia porque va a crear jurisprudencia.” 

* Directora general de la Mujer del Gobierno de 
la Ciudad. 
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TERAPEUTICO Y CRITICO A LOS MEDICOS POR DEMORARLO 
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Las organizaciones de mujeres tienen en marcha una recolección de firmas para pedir la despena 


lización de aborto en la Argentina. 


po resulta determinante para ga- 
rantizar y no desnaturalizar los de- 
recho en juego”. 

Piombo destacó: “La circunstan- 
cia de que se hallase en peligro la 
vida humana excluía, a mi juicio, la 
necesidad de toda autorización pre- 
via”. Y en una clara crítica al ase- 
sor de Menores y al defensor ofi- 
cial que llevaron el caso a la Corte, 
sentenció: “Llenar centenares de fo- 
jas con enjundiosas piezas jurídicas 
procurando “defender la vida” irro- 
ga la potenciación del peligro has- 
ta tornar inútil toda decisión por 
destrucción del objeto o extinción 


0 “A la luz de la norma transcrip- 
ta, los únicos protagonistas de este 
acto médico (...) no son otros que la 
mujer encinta y el médico diploma- 
do, que es el único dotado con el 
bagaje de conocimiento científico 
y técnico que permita apreciar, con 
la debida justeza, si el grado de pe- 
ligro para la salud o la vida de la 
madre justifican la adopción de la 
práctica que ella consiente y si no 
hay otro medio para evitarlo”. 

0 “Si alguna duda tiene habrá que 
acudir a la consulta médica o la jun- 
ta con otros profesionales del arte 
de curar y al comité de bioética, co- 


reconocer los alcances y los límites 
de la propia responsabilidad”. 

0 “Entra en el marco de su propia 
responsabilidad decidir si debe eje- 
cutar o no dicho acto médico y se- 
rán siempre la circunstancias de ca- 
da caso las que permitirán decir si él 
respondió a su deber hipocrático”. 
9 “Si concurren las circunstancias 
que le señala la ley y el mismo or- 
denamiento ético de su profesión, 
nada se le habrá de reprochar si lle- 
va a cabo la intervención. Lo mis- 
mo si no lo hace, mientras su nega- 
tiva sea una expresión lícita de su 
libertad de conciencia y de su liber- 


de la pretensión”. 

Pero quien más se explayó sobre 
el papel de los médicos fue Ronco- 
roni, cuyo voto es el más extenso y 
al cual la mayoría adhirió. El ma- 
gistrado recordó los alcances del ar- 
tículo 86 del Código Penal que cla- 
ramente prescribe: “El aborto prac- 
ticado por un médico diplomado 
con el consentimiento de la mujer 
encinta no es punible: 1” si se ha he- 
cho con el fin de evitar un peligro 
para la vida o la salud de la madre 
y si este peligro no puede ser evita- 
do por otros medios”. En tal senti- 
do, Roncoroni agregó: 


mo se hizo en el caso, pero nunca 
al juez. ¿A guisa de qué ha de in- 
tervenir el juez? ¿Acaso estará lla- 
mado a jugar el rol de censor, su- 
pervisor médico o perito médico de 
los médicos? No parece que esto en- 
tre en el campo de conocimiento de 
los jueces”. 
Roncoroni fue tajante: 

0 “El inciso 1 del artículo 86 del 
Código Penal no demanda tal auto- 
rización de los jueces y no sería pru- 
dente que lo hiciera”. 

0 “Repárese que una de las más gra- 
ves exteriorizaciones de irrespon- 
sabilidad es no conocer o negarse a 


El caso de la anencefalia 


La Suprema Corte de Justicia bonaerense había autorizado en julio 
del año pasado la interrupción del embarazo de una mujer cuyo feto 
padecía anencefalia, con lo que cambió el criterio que por un fallo si- 
milar había fijado en 2001. En ese pronunciamiento, con cinco votos 
a favor y uno en contra, el máximo tribunal provincial habilitó a una 
mujer de 39 años a adelantar el parto, al anteponer la salud física y 
psicológica de la madre por sobre la del menor. 

El caso llegó a la Corte luego que el Tribunal de Familia 2 de La 
Plata rechazara el pedido de adelantamiento de parto solicitado por la 
mujer, cuyo feto padecía de una anomalía congénita que ocasiona la 
muerte poco después del alumbramiento por carecer de hemisferios 
cerebrales, estructura ósea del cráneo y el tálamo. 

El fallo de la Corte no tuvo aplicación práctica debido a que, cuan- 
do los jueces se expidieron sobre el tema, la mujer ya había tenido un 
parto espontáneo, aunque sentó jurisprudencia sobre el tema al cam- 
biar el criterio adoptado en el 2001. 


LES 


tad de autodecisión. Pero cuando 
deba actuar inexcusablemente por- 
que así lo impone la necesidad o la 
urgencia que no admiten esperas ni 
dilaciones (artículos 13 inciso ““c” 
Código de Etica y 19, incisos 1 y 2, 
Ley 17.132, de Ejercicio de la Me- 
dicina), su conducta será reprocha- 
ble e incluso, en determinados y ca- 
si excepcionales casos, puede lle- 
gar a tipificar el delito de abando- 
no de persona”. 

Actualmente la mujer cursa la se- 
mana 18 de embarazo. A medida 
que avanza la gestación y supera los 
tres meses, el aborto se convierte en 


La postura 
de la Iglesia 


El sacerdote Rubén Revello, 
especialista en bioética de la 
Universidad Católica Argenti- 
na (UCA), sostuvo que “nin- 
gún aborto es terapéutico” y 
anticipó que peritos eclesiásti- 
cos estudian “detenidamente” 
el fallo de la Suprema Corte 
bonaerense que autorizó a in- 
terrumpir el embarazo a una 
mujer de 35 años que padece 
una enfermedad cardiovascu- 
lar severa. 

“Nunca la muerte intencio- 
nal de un paciente puede ser 
terapia para la curación de 
otro”, sentenció el sacerdote, 
aunque tal previsión está in- 
corporada al Código Penal ar- 
gentino. Revello evitó referir- 
se puntualmente al fallo del 
máximo tribunal provincial, 
pero calificó como “una fala- 
cia” que se hable de aborto te- 
rapéutico. 

“Es una contradicción, por- 
que ningún aborto salva o cura 
a nadie, que es lo que la pala- 
bra “terapéutico” significa”, 
explicó y sostuvo que en los 
embarazos “los médicos ha- 
blan de dos pacientes”. El sa- 
cerdote indicó que en estos ca- 
sos no se aplica la teoría del 
doble efecto. Es decir, por la 
parte, sacrificar el todo”. 

El especialista religioso pi- 
dió “tiempo” para intentar sal- 
var a la criatura. “Si espera- 
mos hasta las 24 semanas de 
gestación, el bebé tendría, con 
los avances técnicos que exis- 
ten hoy, la posibilidad de vi- 
vir”, argumentó. 


una intervención cada vez más com- 
plicada. “Hasta la semana 12 es téc- 
nicamente muy sencilla y se puede 
realizar por medio de la técnica de 
aspiración manual endouterina, con 
anestesia local y ambulatoriamen- 
te. Pero más allá de la semana 16 es 
recomendable hacer una inducción 
al parto, con medicación que pro- 
voca las contracciones. Este proce- 
dimiento puede llevar días, se re- 
quiere internación y suero. Por el 
tamaño del feto al nacer es invia- 
ble”, explicó el profesor de Obste- 
tricia de la Universidad Nacional de 
Rosario, Walter Barbatto. 


LOS ARGUMENTOS DE UN JUEZ QUE VOTO EN CONTRA 


"No puedo condenar a muerte” 


Por M. C. 


y —Yo voté por el niño por 
nacer porque no puedo 
condenar a muerte a una per- 
sona —explicó a Página/12 el 
presidente de la Corte Bonae- 
rense, Héctor Negri. 

—Con su voto está condenan- 
do a muerte a la madre... 

—Es muy posible. Es una lás- 
tima, una desgracia. Asumo 
que toda la vida es un riesgo. 
Mire si este chiquito termina 
siendo el gran escritor de la Ar- 
gentina. Yo apostaría una car- 
ta a la esperanza. 

Con estos argumentos, Negri, 
quien se definió como una per- 
sona “de un profundo sentido re- 
ligioso”, fundamentó su voto en 
contra de autorizar el aborto te- 
rapéutico. El suyo fue uno de los 
tres votos que priorizaron la vi- 
da del no nacido por sobre la de 
la mujer embarazada. No obstan- 
te, Negri coincidió con el voto de 


la mayoría en que el caso nunca 
debió llegar a la Justicia. “El 
aborto terapéutico está contem- 
plado expresamente en el Códi- 
go Penal y no se pena al médico 
que lo practica. (Pedir una auto- 
rización judicial) fue un pedido 
adicional, excesivo e innecesa- 
rio que demoró la situación. Es 
como si se está incendiando una 
casa y un bombero para entrar a 
apagar el fuego decide pedir an- 
tes permiso”, Opinó. 

En la sentencia conocida ayer, 
Negri escribió: “Padre y madre 
me piden el aborto. Y la vida la- 
tiendo dentro suyo, me pide con 
toda la vida, vivir. Son agobios 
muy fuertes en mi tarea de juez. 
Trataré de resolverlos conforme 
a derecho al que he jurado ceñir 
mi actividad (aun sabiendo que 
existe un orden más alto, el del 
amor, al que la Justicia judicial 
no puede, ni aun estirándose, ac- 
ceder”. 

—¿No es contradictoria su po- 


sición? Usted dice que no tie- 
nen que pedir autorización, pe- 
ro ala vez está en contra de que 
se haga el aborto... 

—Es un caso de un patetismo 
increíble. No hay ninguna norma 
que me autorice a matar a una 
persona de cinco meses de ges- 
tación. Para el derecho argenti- 
no, la persona existe desde la 
concepción. Soy contrario a la 
pena de muerte en todos los ca- 
sos. 

—¿Pensó que los otros hijos 
de la mujer pueden quedar 
huérfanos? 

—Y eso es lo que más dolor me 
produce. Y toda esa congoja no 
me exime de pensar en esa cria- 
tura, que no me puede decir na- 
da por su corta vida. 

—¿Y la vida de la madre? 

—La del bebé es un fundamen- 
to muy fuerte. Gran parte de la 
políticaimperialista apunta a fre- 
nar los embarazos de la gente po- 
bre. 
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Con pronóstico de consensos 


Carlos “Chacho” Alvarez anticipó ayer “un 

tiempo de consensos” luego de las elecciones 

de octubre, donde pronosticó un triunfo am- 

plio del oficialismo. “Si no se construyen con- 

sensos, vamos a un sistema con legitimación, 

pero con confrontación”, aseguró Chacho, que 

hoy presentará su libro El desarrollo de la Ar- 

gentina en el mediano y largo plazo. Hacia la búsqueda de consen- 
sos. Además de Alvarez, participarán de la presentación los econo- 
mistas Jaime Campos, Pablo Gerchunoff y Andrés López. La cita es 
a las 19.00 en la Universidad de Bologna, Rodríguez Peña 1464. 


Sin cuestionar directamente 

ala Casa Rosada, pero mar- 
cando siempre una diferencia, la 
líder del ARI Elisa Carrió, inau- 
guró ayer la Escuela de Gobierno 
de su partido. “Los funcionarios 
que no tienen formación moral to- 
man pésimas decisiones: es una 
barbarización en la toma de deci- 
siones, a la que hay que sumar el 
desmantelamiento de los órganos 
de control”, aseguró Carrió. 

La escuela funcionará en el Insti- 
tuto Hannah Arendt, el centro de es- 
tudios inaugurado por el ART el año 
pasado. La dirigirá Carrió y, según 
explicó ayer en la conferencia de 
prensa, tendrá como objetivo con- 
tribuir a la formación de funciona- 
rios y dirigentes, con un énfasis es- 
pecial en los aspectos éticos y en la 
idea de buscar “otra mirada” en la 
gestión pública. 

“Hay que poder ejecutar políticas 
de manera realmente diferente y pa- 
ra eso es imprescindible otra forma- 
ción filosófica. La toma de decisio- 
nes basada en conductas éticas que 
no son las que se ven actualmente en 
el Gobierno”, explicó Carrió ayer, 
en la presentación de la iniciativa, de 
la que participaron la coordinadora 
académica del instituto, Diana Ma- 
ffía; la secretaria general del ARL, 
Elsa “Tata” Quiroz; la diputada Su- 
sana García, y Paula Oliveto, unajo- 
ven abogada que dirige el área de 


Control: “Una de las 
claves para el desempeño 
de los dirigentes es el 
control. Al primero que 
se debe controlar es al 
que toma la decisión”, 
sostuvo Carrió. 


transparencia del Instituto Arendt, 
muy cercana a Carrió, cuyo nombre 
suena para integrar las listas porte- 
ñas en las elecciones de octubre. 
“Una de las claves para el desem- 
peño de los dirigentes es el control. 
Al primero que se debe controlar es 
al que toma la decisión, y por eso in- 
vitamos a los mejores profesores en 
administración pública de la univer- 
sidad pública”, explicó Carrió. 
Dictarán los nueve módulos que 
conforman el curso algunos docen- 
tes del instituto, como Maffía, ex de- 
fensora adjunta del Pueblo de la Ciu- 
dad, que hablará sobre los sistemas 
de control, y Oliveto, que dictará una 
clase sobre el “control interno y ex- 
terno” de los sistemas públicos. Las 
diferentes clases tratan, entre otros 
temas, la gestión de políticas públi- 
cas, el sistema presupuestario, el ma- 
nejo de la tesorería gubernamental y 
la administración de personal. Entre 
los profesores figuran ex funciona- 
rios como Luis Heynes y Luis Co- 
wes y expertos universitarios como 
Orlando Bracelli y Susana Collar. 
En la conferencia de ayer, Carrió 


EN CAMPAÑA 2005 


Nueva lista K 


Uno más y van: ayer se lanzó 
otra corriente porteña que apo- 
ya al presidente Néstor Kirch- 
ner. Se trata del Frente Político 
y Social por el Triunfo Popular, 
que encabezan Juliana Marino, 
Eduardo Jozami, Marcelo “No- 
no” Frondizi y Alejandro Ote- 
ro. Este sector se propone con- 
formar una lista propia de legis- 
ladores porteños. 


Castillo contra Altamira 


Christian Castillo, dirigente del Partido de 
los Trabajadores Socialistas (PTS), salió al 
cruce de Jorge Altamira, quien desechó —en 
una entrevista con Página/12— la conforma- 
ción de un frente electoral entre el Partido 
Obrero y los trotskistas PTS y MAS. “En 
vez de buscar la confluencia de quienes nos 


reivindicamos de la izquierda obrera y socialista, el PO se ha centra- 
do en cortejar a aquellos con quienes expresa tener un proyecto polí- 
tico distinto, como Izquierda Unida, con el único fin de sumar unos 
votos más”, se lamentó Castillo a través de un comunicado. 


Carrió abrió su Escuela de Gobierno 
prometió nuevas conductas éticas 


La líder del ARI lanzó críticas al Gobierno. Anunció que la 


escuela que dirigirá servirá para la formación de dirigentes. 


Es su manera de hacer campaña sin actos tradicionales. 


La líder del ARI, Elisa Carrió, en la presentación de la escuela en el Instituto Arendt. 


La acompañaron la secretaria académica Diana Maffía, Elsa Quiroz, Susana García y Paula Oliveto. 


PINTADAS CONTRA LA ESPOSA DEL INTENDENTE DE NEUQUEN 


Los muchachos de Sobisch 


explicó que el curso está abierto a 
todos los niveles y que no hace fal- 
ta ser funcionario, tener estudios uni- 
versitarios o militar en el ARI para 
participar. “La idea es crear un es- 
pacio abierto, no partidario, paraem- 
pezar a cambiar la forma en que se 
toman las decisiones públicas, que 
son las que nos afectan atodos”, ase- 
guró Carrió, que dirigirá el curso y 
que se reserva la coordinación de un 
taller de cierre. 

El proyecto, más allá de su conte- 
nido específico, es parte de la estra- 
tegia de la líder del ARI de hacer 
campaña sin involucrarse, por aho- 
ra, en las típicas actividades proseli- 
tistas. Primera candidata a diputada 
por la Capital y atracción excluyen- 
te de su partido para las elecciones 
de octubre, Carrió dosifica las cami- 
natas y los actos. Mientras, continúa 
con los cursos en el Instituto Arendt, 
las apariciones televisivas, los viajes 
al interior y las presentaciones públi- 
cas de su último libro, con la idea de 
demorar hasta el tramo final las ac- 
tividades de campaña. 

Luego de la presentación, la líder 
del ARIcomentó la sorprendente re- 
aparición en escena del ex ministro 
Domingo Cavallo. “Las sociedades 
sanas perciben a las dirigentes en- 
fermos y las sociedades enfermas 
exaltan alos dirigentes enfermos. La 
pregunta de Cavallo es la pregunta 
de Galtieri: ¿cómo fue posible que 
una sociedad les creyera a los lo- 
cos?”, sostuvo Carrió. 


Página 4 Miércoles 29 de junio de 2005 


“Chilena puta, fuera de la 

Municipalidad. Acordate 
cuando erassirvienta.” Es tansó- 
lo una de las frases que desde el 
lunes decoran las paredes de dos 
edificios públicos en la capital de 
Neuquén. El mensaje está dirigi- 
do a Marlene Velásquez, esposa 
del intendente radical Horacio 
Quiroga, quien recientemente 


Fernández 


y Cavallo 


El jefe de Gabinete, Alberto 
Fernández, afirmó ayer que “no 
es el tiempo” de Domingo Ca- 
vallo. “La mayoría de los ar- 
gentinos no juzga bien su últi- 
ma gestión. Esas cosas hay que 
saberlas leer en un tiempo que 
la sociedad pide cambios”, eva- 
luó el funcionario, quien reiteró 
que el Gobierno no alienta la 
candidatura de Cavallo en la 
Capital Federal. 

La irrupción de Cavallo en el 
escenario porteño y el eventual 
daño que su postulación podría 
provocarle a Mauricio Macri 
llevó a muchos a especular con 
la posibilidad de que detrás del 
tema hubiese una mano del ofi- 
cialismo. Fernández marcó dis- 
tancias con el ex ministro y así 
despejar cualquier duda al res- 
pecto. Después de remarcar que 
en su paso por el gobierno 
aliancista no dio pie con bola”, 
Fernández señaló que Cavallo 
“terminó generando una de las 
mayores crisis que la Argentina 
recuerda”. 

Sobre su vínculo con el ex 
ministro, el funcionario explicó 
que en su equipo sólo ocupó un 
“cargo técnico” al frente de la 
Superintendencia de Seguros en 
los "90 y dijo que no tenían tra- 
to personal. A su participación 
en las listas cavallistas para la 
Legislatura en 2002 la encuadró 
en la puja que mantenían con el 
menemismo “los que en aquel 
entonces estábamos cerca de 
(Eduardo) Duhalde”. 


oficializó un frente electoral con 
el kirchnerismo. El funcionario le 
adjudicó el ataque al Sindicato de 
Trabajadores Municipales (Si- 
tramune), de conocidos lazos con 
el caudillo de la provincia, Jorge 
Sobisch. Su titular, Luis Martí- 
nez, forma parte de la Mesa Sin- 
dical Sobisch Presidente. 

“Los actos de este tipo los veni- 
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Una de las pintadas contra Marlene Velásquez, en Neuquén. 
Los mensajes tienen características xenófobas y racistas. 


mos afrontando desde que asumí. 
Pero en estas semanas se fueron su- 
mando y no es casual. Además, es- 
to ya pasa a ser actos xenofóbicos y 
fascistas. Martínez dijo que me es- 
peraba en las urnas, con lo que no se 
puede negar el interés político que 
encierran. Además, no se pueden ne- 
gar los vasos comunicantes que tie- 
ne el sindicato con el gobierno pro- 
vincial”, explicó Quiroga a Pági- 
na/12 tras mencionar distintos actos 
a los que su administración calificó 
como “un plan de maniobras para 
desgastar el gobierno municipal”. 
Entre ellos denunció “la apropiación 
de edificios de la municipalidad y 
amenazas telefónicas”. 

Según explicaron desde la admi- 
nistración de Quiroga, los hechos 
—que derivaron en dos denuncias 
penales y una presentación ante el 
Instituto Nacional contra la Discri- 
minación y el Racismo (Inadi)- se 
intensificaron desde que se presen- 
taron el 10 de junio los candidatos 
a diputados del Frente para la Vic- 
toria, con el que el oficialismo bus- 
cará disputarle el poder a Sobisch 
en la provincia. La lista consiguió 
el apoyo de varios dirigentes de la 
UCR, entre ellos Quiroga. 


La lista de Patricia 


Patricia Bullrich se mostró “convencida” de 
realizar “una excelente campaña” que apun- 
tará al “electorado independiente”, pero al 
referirse a su posible cosecha de votos sólo 
pidió que “los ciudadanos nos acompañen”. 
La ex polifuncionaria de varias gestiones na- Fe 
cionales, provinciales y municipales de dife- 4 


rente signo político presentó ayer a los candidatos que la secundarán 
en la boleta porteña de su partido Unión por Todos, entre quienes se 
encuentran el filósofo Guillermo Maci y el rector fundador de la Uni- 
versidad de San Andrés, Francisco von Wuthenau. 


EN CAMPAÑA 2005 


Binner quiere al Lole 


Primero en las encuestas de Santa Fe, el can- 
didato socialista Hermes Binner sostuvo que 
le gustaría competir con el ex gobernador 
Carlos Reutemann, si se ven “como adversa- 
rios y no como enemigos”. Ante la orfandad 
de candidatos del oficialismo, Binner opinó 
que Horacio Rosatti y María Eugenia Bielsa 
dos posibles candidatos por el PJ- son “dos buenas personas 


Dos de Murphy 


La directora del Canal Rural, 
Susana Merlo, será la compañe- 
ra de lista del líder de Recrear, 
Ricardo López Murphy, como 
candidata a senadora de Buenos 
Aires. Merlo fue además subse- 
cretaria de Agricultura durante 
el gobierno de Eduardo Duhal- 
de de la provincia, cuando Feli- 
pe Solá estaba al frente de la 
Secretaría. 


NN 
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último, afirmó que “se produjo con el gobierno de Néstor Kirchner 
una serie de hechos positivos, pero se necesita de mucha integración 
nacional para sacar el país adelante”. 


GUERRA DE NERVIOS ENTRE kIRCHNERISTAS Y DUHALDISTAS 


Las acciones de Chiche, a la baja 


Los rumores que circulaban en la Rosada 


aseguraban que Chiche Duhalde bajaría su 


postulación. El duhaldismo lo desmentía. 


Por Diego Schurman 


La versión de una supues- 

ta declinación de Hilda 
“Chiche” Duhalde a la candida- 
tura asenadora ganó fuerza ayer 
en los pasillos de la Casa Rosa- 
da y se convirtió en un estandar- 
te de la guerra de nervios entre 
duhaldistas y kirchneristas. Pe- 
ro cerca de la ex primera dama 
aseguraron anoche a Página/12 
que no existe decisión alguna so- 
bre el tema, aunque mostraron, 
no obstante, vocación dialoguis- 
ta con el Gobierno para llegar a 
un entendimiento. 

“Hoy habrá definiciones impor- 
tantes y mañana se comunicará ofi- 
cialmente”, aseguró a este diario 
un secretario de Estado en off the 
record. De su mismo despacho sa- 
lió la versión de la declinación de 
Chiche a una candidatura que nun- 
ca anunció formalmente. 

La mujer de Eduardo Duhalde 
estuvo ayer, hasta más allá de las 
9 de la noche, en el Instituto Ar- 
gentino para el Desarrollo Inte- 
grado (IADI). Se trata de un piso 
frente a la Plaza del Congreso, en 
donde se reunió con representan- 
tes de seccionales del interior bo- 
naerense. 

El diputado Alfredo Atanasof 
fue uno de los que corroboró que 
Chiche, lejos de la especulación de 
la Casa Rosada, estaba en tareas 
propias de una candidata. “El PJ 
bonaerense está definiendo las lis- 
tas provinciales para presentarlas 
antes del 1” de julio. En las nacio- 
nales no se ha avanzado porque se 
está conversando”, dijo. 

De hecho, el anuncio duhaldis- 
ta de que recién presentará sus lis- 
tas nacionales el 8 de julio y no 
mañana, como ordenó el juez elec- 
toral Manuel Blanco, parece con- 
firmar que las negociaciones están 
a la orden del día. “Con esta deci- 
sión queremos dejar en claro que 
no queremos burlar la ley, sino am- 
pliar el marco de las posibilidades 
de un acuerdo. Si el objetivo hu- 
biese sido romper, directamente 
armábamos una lista y la presen- 
tábamos”, señaló a Página/12 Jor- 
ge Landau, apoderado del PJ bo- 
naerense. 

Los emisarios duhaldistas que 
atiende el jefe de Gabinete, Alber- 
to Fernández, son el jefe de la ban- 
cada de diputados del PJ, José Ma- 
ría Díaz Bancalari, y los intenden- 
tes Hugo Curto (Tres de Febrero) 
y Juan José Mussi (Berazategui). 
Los tres son los más cautos a la ho- 
ra de evaluar la evolución de las 
tratativas. De hecho, Mussi habló 


de un 50 por ciento de posibilida- 
des de un acuerdo. 

Esto contrasta con la versión del 
sector más duro del duhaldismo 
que ayer blandió la posibilidad de 
un acuerdo únicamente si Kirc- 
hner acepta ceder a Duhalde el 50 
por ciento de las candidaturas na- 
cionales y el 75 de las bonaeren- 
ses. Como si fuera poco, exige que 
en el 25 restante no figure ningún 
representante de gobernador Feli- 
pe Solá. 

Al parecer ése sería el costo de 
resignar la candidatura de Chiche 
para que en su lugar se presente 
Cristina Fernández de Kirchner. 
Suena a una oferta con más voca- 
ción rupturista que a otra cosa. Pe- 
ro los duhaldistas, al analizarla, 
van más allá de la provincia de 
Buenos Aires. Aseguran que al 
kirchnerismo le espera una “segu- 
ra derrota” en Santa Fe ante el so- 
cialista Hermes Binner y un “pro- 
bable traspié” de Rafael Bielsa en 
la Capital, ante Mauricio Macri o 
Elisa Carrió. 

“Kirchner sabe que si el PJ va a 
unido en la provincia obtendrá un 
triunfo contundente, pero no tiene 
ninguna garantía de ello si va con 
lista propia, separado del duhal- 
dismo. ¿No sería mejor ir todos 
juntos y arrasar?”, dicen los duhal- 
distas, seguros del poder que os- 
tentan en el distrito más importan- 


Definición: “Hoy 
habrá definiciones 
importantes y mañana se 
comunicará oficial- 
mente”, aseguró a este 
diario un secretario de 
Estado en off the record. 


tes del país. 

En medio de los tironeos, el sin- 
dicalismo irrumpió sorpresiva- 
mente en escena para poner en co- 
nocimiento sus pretensiones. Lo 
hizo a través de las 62 Organiza- 
ciones Peronistas —el brazo políti- 
co de la CGT- con un listado de 
nombres que a su entender Eduar- 
do Duhalde debería incluir entre 
sus candidatos a diputados nacio- 
nales. 

En la nómina aparecen los dos 
ex titulares de la central obrera, el 
histórico Saúl Ubaldini y el líder 
del gremio de la construcción, con- 
buena aceptación en el kirchneris- 
mo, Gerardo Martínez. También el 
referente del sindicato de seguri- 
dad, Angel García. 

En fin, por ahora mucho ruido y 
pocas nueces. 
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Según la versión de la Casa Rosada, la candidatura de Chiche Duhalde tendría las horas contadas. 
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Cerca de la ex primera dama lo desmintieron, pero destacaron su vocación “dialoguista”. 


DE LA SOTA Y JUEZ ESTUVIERON EN LA CASA ROSADA 


Listas cordobesas en análisis 


Por Martín Piqué 


El gobernador de Córdoba, 

José Manuel de la Sota, y el 
intendente de la capital provin- 
cial, Luis Juez, pasaron ayer por 
la Casa Rosada para hablar de 
las listas de diputados naciona- 
les. Por diferencia de minutos, los 
dos estuvieron en el primer piso 
de Balcarce 50. Allí se encontra- 
ron con el secretario legal y téc- 
nico, Carlos Zamnini, también 
cordobés, y con el jefe de Gabi- 
nete, Alberto Fernández. Con 
discreción, primero Juez y luego 
De la Sota, analizaron con Zan- 


nini y Fernández los nombres de 
los candidatos que ocuparán las 
boletas tanto del Partido Nuevo 
como de Unión por Córdoba, el 
sello electoral del delasotismo. 
Posiblemente, De la Sota y Juez 
vuelvan hoy a la Rosada para en- 
contrarse con Néstor Kirchner. 
La visita de los dos máximos pro- 
tagonistas de la política cordobesa 
pasó inadvertida para los medios. 
Tanto Juez como De la Sota evita- 
ron las cámaras —aunque el gober- 
nador fue retratado por un fotógra- 
fo de Presidencia— y se manejaron 
con bajo perfil. El misterio tenía 
una explicación. El motivo de la vi- 


Estas vacaciones 
escapate a Punta del Este. 


Y, UruguayNatural 


www.uruguaynatural.com 


sita era, sencillamente, negociar 
con el Presidente con vistas a la 
elección de octubre. En ambos ca- 
sos, el eje del acuerdo es bien sen- 
cillo. Consiste en apoyo financie- 
ro y Obras públicas a cambio de es- 
pacios en las listas de legisladores 
nacionales. El objetivo del Presi- 
dente es no depender de nadie en 
el Congreso. 

El raid de los cordobeses se pro- 
dujo cuando falta muy poco para 
la oficialización de las listas. Por 
eso, en las reuniones se analizaron 
los nombres de los candidatos. Al- 
gunos ya estaban definidos, y otros 
se analizaron en el marco de ter- 
nas de apellidos, como suele ha- 
cerse en el mundo del espectácu- 
lo. Los que tienen un lugar asegu- 
rado son el ex rector de la Univer- 
sidad de Río Cuarto, Alberto Can- 
tero, quien competirá por el dela- 
sotismo, y el actual viceintenden- 
te de Córdoba, Daniel Giacomino, 
que encabezará la lista de diputa- 
dos del Partido Nuevo. Giacomi- 
no es radical y comenzó su mili- 
tancia junto a Francisco Delich, el 
ex rector normalizador de la UBA 
del alfonsinismo. Su presencia en 
las listas —al igual que la de Can- 
tero— ya está confirmada. En cam- 
bio, el segundo lugar en la nómi- 
na del partido de Juez aún no tie- 
ne dueño: se menciona a María Eu- 
genia Taquela, allegada a Chacho 
Alvarez; a Mónica Gutiérrez, ac- 
tual diputada provincial, y a Ceci- 
lia Merchán, de Patria Libre. 
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Colegio Nacional de Buenos Aires y Página/12 presentan 


- Historia de la 
literatura argentina 


Desde la época colonial hasta la actualidad 


Una obra de excelencia que no puede faltar en ninguna biblioteca. 
Realizada por el Departamento de Castellano y 
Literatura del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Una colección de 60 fascículos. 


Historia de la 
literatura argentina 


D La literatura en tiempos de la Colonia II 


Ulrich Schmidel 
Reginaldo de Lizárraga 
Antonio Pigafetta 
Tomás Falkner 

José Guevara 

Nicolás del Techo 
Pedro Lozano 

Martín Dobrizhoffer 
Gaspar Juárez 


Luis de Tejeda 


Colegio Nacional de Buenos Aires 


FASCÍCULO 2. 
LA LITERATURA EN TIEMPOS DE LA COLONIA Il 


La Argentina durante la Colonia en el siglo XVII. Barroco y Contrarreforma. 
Crónica y autobiografía. Crónica de un viajero alemán: Ulrich Schmidel, 
Viaje al Río de la Plata. Crónica de un viajero religioso: Fray Reginaldo de 

Lizárraga, Descripción de las Indias. La misión” jesuítica y sus crónicas, 
biografías, hagiografías, epistolarios, textos doctrinales y catecismos, gramáticas 
y vocabularios, libros de ciencias. Escritos en lengua extranjera sobre la 
Patagonia: Antonio Pigafetta y Tomás Falkner. El primer poeta argentino, 
Luis de Tejeda, El peregrino en Babilonia. 


El próximo miércoles el fascículo No 2, 
gratis con el diario 
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Daniel Jayo 


El recinto de Diputados, vacío de debates leguleyos. 


Y A 


La derogación de leyes secretas tendrá que esperar. 


Diputados, con la 
mente en otro lado 


La Cámara de Diputados no sesionará hoy 


porque los legisladores están ganados por el 


cierre de listas para las elecciones de octubre. 


Por A. M. 


La lógica preelectoral volvió 
a paralizar la actividad legis- 
lativa en la Cámara de Diputados. 
Hoy, como otros tantos miércoles, 
tampoco habrá sesión e incluso al- 
gunas comisiones tampoco se reu- 
nirán, tal es el caso de Asuntos 
Constitucionales, en donde se está 
analizando la divulgación delas le- 
yes secretas. “Están todos metidos 
en las internas, en roscas y contra- 
rroscas, incluso los radicales por- 
que los tiempos corren para todos, 
pero sucede que la del PJ hace más 
bulla”, comentó a Página/12 una 
fuente del oficialismo en la Cáma- 
ra baja. La última vez que hubo 
convocatoria en el recinto fue el 1? 
de junio. Ahora es el cierre de lis- 
tas, más adelante será la campaña 
electoral, por lo cual la perspecti- 
va no es muy auspiciosa. El esce- 
nario político, que bien podría 
trasladarse al debate parlamenta- 
rio, se juega afuera del Palacio. 
La muestra de que todos los blo- 
ques están afectados fue la sesión 
especial que pidió la diputada de Iz- 
quierda Unida Patricia Walsh para 
tratar la nulidad de los indultos, que 
apenas convocó a una veintena de 
legisladores. 


Lastareas proselitistas parecen ha- 
bertomado prioridad en la agenda de 
las autoridades de la Cámara y del 
bloque mayoritario. “A (Eduardo) 
Camaño no lo sacás del armado de 
listas en Quilmes, (José María) Díaz 
Bancalari está en la suya porque es 
el presidente del PJ bonaerense, tie- 
ne que estar en cada detalle”, amplió 
la fuente consultada. Todos están a 
la expectativa del acuerdo que no lle- 
ga entre el duhaldismo y el kirchne- 
rismo y suponen que la ansiedad ba- 
jará cuando llegue el fin de semana. 

Ayer no hubo, ni está prevista pa- 
ra hoy, reunión alguna de Labor 
Parlamentaria ni del bloque oficia- 
lista. Pero sí se produjo un encuen- 
tro conjunto de Labor con Asuntos 
Constitucionales. El presidente de 
esta comisión, el justicialista Juan 
Manuel Urtubey, informó que ya 
estudiaron 102 de las 146 leyes se- 
cretas, pero aún no tuvieron acceso 
a las que están guardadas en el Se- 
nado y a los decretos-ley que posee 
el Poder Ejecutivo. “Una vez termi- 
nado ese tema avanzaremos con el 
proyecto del Senado, pero tenemos 
que conocer de qué hablamos”, in- 
dicó el diputado. Según expresó, la 
“interna” no tuvo que ver con el le- 
vantamiento de la reunión de la co- 
misión que preside. 


BOGGIANO, CASI UN EX SUPREMO 


La cuenta regresiva 


Por Eduardo Tagliaferro 


Los días de Antonio Boggia- 

no en la Corte Suprema es- 
tán contados. Aunque el Senado 
no sesionará durante esta sema- 
na, este diario pudo saber que en 
la conducción de la bancada ofi- 
cialista se descuenta que el próxi- 
mo miércoles 6 de julio el cuerpo 
respaldará la apertura del perío- 
do de pruebas reclamado tanto 
por la defensa del juez como por 
los diputados encargados de lle- 
var adelante la acusación. 

A partir de ese momento, el regla- 
mento de juicio político establece 
que las medidas probatorias seránre- 
colectadas durante 30 días hábiles. 
Es decir, hasta el 18 de agosto. Des- 
pués de esta fecha, de la firma del o 
los dictámenes recomendando la 
destitución o la rehabilitación del 
magistrado, de los alegatos de la de- 


fensa y de la acusación, los senado- 
res votarán por la suerte del juez, al- 
go que podría concretarse entre la úl- 
tima semana de agosto o a más tar- 
dar la primera de septiembre. 

El receso de dos semanas, que do- 
minará la Cámara alta a partir del 8 
de julio, no será un obstáculo para 
que la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales, competente en las ta- 
reas del proceso, recepte, evalúe y 
decida si hace lugar a cada una de 
las pruebas reclamadas por las par- 
tes. Muchas de ellas, las vinculadas 
al caso Meller, no son desconoci- 
das para la mayoría de los senado- 
res. Fueron analizadas cuando se 
llevó adelante el juicio que terminó 
con la destitución de Eduardo Mo- 
liné O”Connor. “Es una cuestión ló- 
gica. Luego del fallo de Moliné, el 
Senado no puede votar otra cosa”, 
confió a este diario un destacado le- 
gislador del oficialismo. 


EL PAIS 


SHUSSO DIJO QUE GALEANO "ARMO” LA CAUSA DE LA AMÍA 


El espía complicó al juez 


Por Irina Hauser El único testigo de la SIDE que aceptó declarar en el jury 


El jefe de contrainteligencia 

de la SIDE, Antonio “Jai- 
me” Stiusso, acusó a Juan José 
Galeano de “armar un final” pa- 
ra la causa sobre el atentado a la 
AMIA. El agente dijo que el juez 
ordenó el pago ilegal de 400 mil 
dólares al reducidor de autos Car- 
los Telleldín para que involucra- 
ra a policías bonaerenses en base 
a una hipótesis falsa. Fue el único 
testigo de la central de espías que 
aceptó contestar preguntas en el 
juicio político al magistrado. Hu- 
go Anzorreguy, uno de los más es- 
perados, se negó a declarar. Ayer 
terminó la rueda de testigos y el 
14 de julio será el día de los ale- 
gatos. La sentencia será a comien- 
zos de agosto. 

El relato de Stiusso fue demole- 
dor para Galeano. Contó ante el ju- 
rado que entre 1995 y 1996 el juez 
entregó a la SIDE un papel con la 
teoría de la conexión local del aten- 
tado, pero el área a su cargo “no 
aceptó llevar adelante la hipótesis 
policial”. “No cerraba con las inves- 
tigaciones que se habían hecho, no 
había pruebas”, dijo. Explicó que 
“una investigación no se hace en ba- 
se a una hipótesis sino a las prue- 
bas”. “No se puede armar un final 
para que coincida con el principio”, 
señaló al ilustrar posibles mecanis- 
mos de manipulación de la causa. 
Del pago a Telleldín para que acu- 
sara a los policías bonaerenses dijo 
que se enteró después. “El pago lo 
ordenó el juzgado”, aseguró. Cuan- 
do se concretó intervenía la Sala Pa- 
tria de la SIDE. 

Según Stiusso, pese a que existí- 
an elementos para profundizar la 
pista siria “no había interés” del 
juez. Recordó que en el FBI “se sor- 
prendieron porque (Alberto) Kano- 
ore Edul no estaba preso”. Sobre ese 
empresario había dos datos: el ca- 
mión que dejó el volquete frente a 
la AMIA minutos antes del atenta- 
do pasó inmediatamente después 
por un predio a metros de su domi- 
cilio y, además, se registró un lla- 
mado de su celular a la casa de Te- 
lleldín el mismo día que se despren- 
dió de la Trafic. El agenterelató que, 
pese a los reclamos de la SIDE, Ga- 
leano tardó años en entregar las 
agendas secuestradas de Kanoore 
Edul. “Enviaron todas menos la que 
teníaa(Moshen) Rabbani”, un agre- 
gado cultural iraní sospechado. 


acusó a Galeano de manipular la investigación sobre la AMIA. 


El 14 de julio serán los alegatos. La sentencia, en agosto. 


Hugo Anzorreguy se presentó ante el jury, pero se negó a contestar preguntas. 


Rolando Andrade 


El ex jefe de la SIDE está acusado penalmente por las irregularidades de esta investigación. 


También sostuvo que el juzgado in- 
tervenía teléfonos sin orden formal. 

Entre otros detalles -muchos coin- 
cidentes con los que expuso en el jui- 
cio oral por el atentado—, Stiusso di- 
jo que participó de una reunión en la 
que Galeano le pidió a Carlos Soria, 
cuando estaba el frente de la SIDE, 
que cerrara los sumarios contra los 
espías Patricio Finnen y Alejandro 


Brousson para que no ventilaran la 
historia del pago ilegal a Telleldín. 
Esos dos ex agentes de la Sala Pa- 
tria, igual que Héctor Maiolo, fue- 
ron al juicio pero se negaron a con- 
testar preguntas del jury. Usaron el 
mismo argumento que Anzorreguy, 
su antiguo jefe, que huyó rápidamen- 
te: que preferían no hablar por temor 
a autoincriminarse en la causa penal 


Coimas en el Senado 


El juez federal Daniel Rafecas citó a otros dos ex senadores co- 
mo sospechosos por el caso de las coimas en el Senado. Se trata 
del formoseño Ricardo Branda y el correntino Angel Pardo, quie- 
nes deberán presentarse en tribunales el próximo 4 de julio. La si- 
tuación de ambos en la causa es de falta de mérito, pero ahora el 
magistrado que reactivó el caso quiere escucharlos y luego volverá 
a definir su situación. La Cámara federal había anulado los proce- 
samientos del arrepentido Mario Pontaquarto, el ex jefe de la SI- 
DE Fernando de Santibañes y los ex senadores José Genoud y 
Emilio Cantarero. Rafecas está tomando nuevos testimonios —in- 
cluso citó por primera vez al ex ministro de Trabajo Alberto Fla- 
marique— y luego tendrá que considerar si procesa nuevamente a 


los acusados. 


Kirchner se reunió con el gran rabino 


El gran rabino de Israel, Yo- 
na Metzger, se entrevistó ayer 
con Néstor Kirchner en la Casa 
Rosada. El Presidente se com- 
prometió ante el religioso a ex- 
tremar los recursos para que se 
llegue a “la verdad” en torno de 
los atentados a la embajada is- 
raelí y la AMIA. 

“Un Estado que no se emban- 
dera con la verdad y con los va- 
lores humanos morales no tiene 
derecho a existir, no tiene futu- 
ro”, le remarcó Kirchner a 
Metzger. El gran rabino, quien 
había manifestado su “asom- 
bro” por la falta de esclareci- 
miento de los ataques, calificó 
el encuentro como “sincero y 
valioso” y elogió “la firme con- 
vicción” del mandatario “por 
llegar a la verdad” de ambos 
atentados. 


que instruye el juez Claudio Bona- 
dío sobre las irregularidades en el ex- 
pediente AMIA. Algunos dijeron 
quenisiquierarecordaban dónde ha- 
bían trabajado. Aunque esta vez no 
habló, el año pasado, ante el Tribu- 
nal Oral 3 el ex “señor cinco” reco- 
noció el pago ilegítimo. 

Los ex legisladores de la comi- 
sión bicameral de seguimiento de la 
investigación, César Arias y Raúl 
Galván, respaldaron a Galeano an- 
te el jurado. El ex ministro de Jus- 
ticia Ricardo Gil Lavedra dijo que, 
junto con otros especialistas, hizo 
un dictamen sobre obstáculos (vin- 
culados con la actuación, por ejem- 
plo, policial) que aparecían en la 
causa AMIA a pedido de la DAIA, 
pero no apuntaban a evaluar la con- 
ducta del juez. De los juristas fir- 
mantes de ese informe aún deben 
declarar por escrito el juez de la 
Corte Raúl Zaffaroni y el ministro 
bonaerense León Arslanian. Para 
Galeano ya empieza la cuenta re- 
gresiva. 
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Sesión por 
la niñez 

Para adherir a la marcha del 
Movimiento Nacional de los 
Chicos del Pueblo que llega el 
viernes a Buenos Aires, la 
oposición llamó un día antes 
auna sesión especial en Dipu- 
tados para debatir la creación 
de un ingreso universal para 
los menores de 18 años. “Seis 
de cada diez chicos argentinos 
están bajo la línea de pobreza, 
es un genocidio social silen- 
cioso”, afirmó la diputada so- 
cialista María Elena Barbage- 
lata. La sesión especial fue pe- 
dida por, entre otros, Claudio 
Lozano (CTA), Héctor Poli- 
no (PS), Margarita Stolbizer 
(UCR) y Gerado Conte Grand 
(PJ. 


Extradición 
a Chile 


El Estado chileno reclamó 
ayer que se extradite a ese pa- 
ís a Sergio Apablaza Guerra, 
acusado de crímenes políticos, 
porque consideró que los de- 
litos no prescribieron. La de- 
fensa pidió que se rechace el 
planteo y advirtió que allí no 
tendrá un juiciojusto y seráso- 
metido a torturas. Tres testi- 
gos por la defensa aseguraron 
ayer que en Chile rige una de- 
mocracia “tutelada” por el po- 
der militar. “Hasta hoy no 
existe la democracia. Lo dice 
hasta el mismísimo presiden- 
te Ricardo Lagos”, dijo Clau- 
dio Molina Donoso, refugiado 
político en Argentina. 


Y elegirás 
la vida 


El Centro Simon Wiesen- 
thal, la editorial Aguilar y la 
Comunidad Amijai presenta- 
rán hoy el libro Y elegirás la 
vida, de Adriana Schettini. Se- 
rá a las 20.30 en Arribeños 
2355. Schettini recogió el tes- 
timonio de diez sobrevivien- 
tes de los campos de concen- 
tración nazis. Ellos emigraron 
a la Argentina, viven hoy en 
el país y cuentan cómo afron- 
taron todo lo que ocurrió, de 
qué forma reconstruyeron su 
vida después del gueto de Var- 
sovia o el campo de Majda- 
nek, sus sentimientos, su mi- 
rada sobre el género humano 
y sobre un país que también 
les dio albergue a jerarcas del 
Tercer Reich. 


Norberto 
Ivancich 


Como decimos los peronistas 
de alma, Norberto "Croqueta" 
Ivancich ingresó a la eternidad. 
Los que tuvimos la fortuna de 
conocerlo y compartir tertulias 
y militancia, nunca podremos 
olvidar su solidez intelectual, 
su filosa ironía política y su 
compromiso ilimitado con la 
causa del Pueblo y la Nación. 
Nunca olvidaremos su ejemplo 
de integridad y generosidad, 
de la que fuimos tributarios 
como compañeros y amigos. 


Julio Alak 
Intendente de La Plata 


EL PAIS 


Marchas y paros de ATE en apoyo 
a las protestas en Santa Cruz 


Por Laura Vales 


La Asociación de Trabaja- 

dores del Estado (ATE) re- 
alizó un paro nacional por la li- 
bertad de los seis dirigentes gre- 
miales detenidos en el marco de 
un conflicto salarial en Santa 
Cruz. Debido a la protesta, en la 
administración pública la aten- 
ción estuvo restringida y los hos- 
pitales funcionaron con guardias 
mínimas, informó el titular de 
ATE, Pablo Michelli. La medida 
fue acompañada con marchas y 
cortes de ruta. 

La jueza Graciela Esther Roarte 
de Leone indagaría hoy a los dete- 
nidos, entre quienes está el secreta- 
rio general de ATE Santa Cruz, Ale- 
jandro Garzón, y un grupo de dele- 
gados de la Municipalidad de Pico 
Truncado. Los dirigentes fueron 
arrestados el viernes, luego de que 
el intendente local, Osvaldo Mai- 
mo (PJ), denunciara que había sido 
presionado para firmar con el sin- 
dicato un aumento de sueldos. 

Los estatales de la ciudad —son 
unos 600 trabajadores— venían sos- 
teniendo, desde mayo, un plan de 
lucha en reclamo de una mejora de 
300 pesos y por el blanqueo del per- 
sonal contratado. El reclamo se ex- 
tendió por 44 días, en 37 de los cua- 
les hubo piquetes. Finalmente, el 
municipio firmó un acta-acuerdo, 
pero luego el intendente denunció 
que la mejora había sido consegui- 
da en forma “compulsiva” y asegu- 
ró que él y otros funcionarios fue- 
ron “tomados de rehenes hasta las 
5 de la mañana para llegar a una pro- 
puesta”. Maimo sostuvo que los tra- 
bajadores rodearon el lugar donde 
se negociaba y lo amenazaron de 
muerte. 

El ministro de Gobierno de Santa 
Cruz, Roque Ocampo, acusó a los 
manifestantes de haber roto bienes 
de la municipalidad valuados en 100 
mil pesos. “Como gobierno provin- 
cial para nosotros el corte de ruta es 
un delito, y como tal deben actuar 
los órganos que el Estado tiene para 
la resolución de estas cuestiones”, 
dijo en declaraciones a El Periódico 
Austral. 

Los detenidos fueron imputados 


PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
LICITACION PUBLICA Y ESCRITA N* 02/05 
RESOLUCION MINISTERIAL N* 701/05 
DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2005 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES - (Area Salud) 


OBJETO: s/Adquisición de Zapatillas para ser distribuidos a niños de familias 


de escasos recursos de la Provincia.- 
EXPEDIENTE N*: 650/54/05.- 


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 180.000,00- (son pesos Ciento Ochenta Mi 


Trescientos).- 


FECHA Y HORA DE APERTURA: 11 de Julio del 2.005, a las 10,00 hs. o e 


siguiente día hábil si fuera feriado. 


LUGAR: Departamento Contrataciones - Dirección General de Administración 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, sito en Avda. Belgrano (s) N* 2050, 


ciudad de Santiago del Estero.- 


PLIEGO DE CONDICIONES: podrán consultarse en la citada repartición y en 
la Casa de Santiago del Estero, sita en Florida N* 274, 1” Piso - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran a disposición de los 


interesados.- 


VALOR DEL PLIEGO: $ 200,00 (son pesos doscientos).- 


SANT! ¡AGO 


nueva prova ; 
por nba 


Goieno ela Princade Sarag del ser "8 


SALUD 


Los estatales de ATE realizaron un paro nacional en solidaridad 


con los seis dirigentes del gremio detenidos por el intendente de 


Pico Truncado tras una protesta gremial. Hoy serán indagados. 


El dirigente de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, está preso e internado con peritonitis. 


El intendente de Pico Truncado dijo que fue tomado de “rehén” por los trabajadores. 


JUICIO POR LA MASACRE DE AVELLANEDA 


Amenazan a Santillan 


de coacción, privación ilegítima de 
la libertad y daños, señalaron los 
abogados de ATE. 

El paro fue acompañado con mo- 
vilizaciones. En Pico Truncado hu- 
bo una marcha con antorchas, mien- 
tras que en Río Turbio los mineros 
cortaron la ruta de acceso a Chile. 
Se hicieron manifestaciones en San 
Juan, Jujuy, Mendoza, Corrientes, 
Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neu- 
quén y La Pampa. En la Capital Fe- 
deral hubo una concentración fren- 
te al Ministerio del Interior. 

La esposa del detenido Alejandro 
Garzón, Olga Reinoso, denunció 
queen vísperas de lajornada de pro- 
testa su casa fue robada y que los 
ladrones se llevaron electrodomés- 
ticos. “Quiero creer que se trató de 
un robo común”, indicó. El secre- 


a 
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tario de ATE Santa Cruz cumple su 
detención internado en el Hospital 
de Caleta Olivia, ya que sufre una 
peritonitis. Los cinco detenidos res- 
tantes están repartidos entre esa ciu- 
dad, Perito Moreno y Los Antiguos. 
Sus abogados, Joaquín González, 
Mariano Mansilla y Matías Cre- 
monte, se entrevistaron con la jue- 
za ayer al mediodía. Luego del en- 
cuentro, los voceros del gremio se- 
ñalaron que la magistrada habría an- 
ticipado su decisión de indagarlos 
hoy, para decidir luego si les otor- 
ga la libertad. 

Además del reclamo por los pre- 
sos, está latente el conflicto salarial, 
ya que el acta-acuerdo del aumen- 
to fue declarada nula por la Justicia 
tras la denuncia que dio origen a las 
detenciones. 


PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
LICITACION PUBLICA Y ESCRITA N?* 05/05 
RESOLUCION MINISTERIAL N* 831/05 
DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2005.- 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES - (Area Salud) 


OBJETO: s/Adquisición de Guardapolvos para ser distribuidos a niños de 
familias de escasos recursos de la Provincia.- 


EXPEDIENTE N*: 722/54/05.- 


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 198.288,00.- (son pesos Ciento noventa y ocho 


mil doscientos ochenta y ocho). 


FECHA Y HORA DE APERTURA: 15 de Julio del 2.005, a las 10,00 hs. o el 


siguiente día hábil si fuera feriado. 


LUGAR: Departamento Contrataciones - Dirección General de Administración 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, sito en Avda. Belgrano (s) N* 2050, 


ciudad de Santiago del Éstero.- 


PLIEGO DE CONDICIONES: podrán consultarse en la citada repartición y en 
la Casa de Santiago del Estero, sita en Florida N* 274, 1% Piso Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran a disposición de los 


interesados. 


VALOR DEL PLIEGO: $ 200,00 (son pesos doscientos). 


SANTIAGO 


PROV 
o an ne Preg, 


Goblemo de la Provincia de Santiago del Esero e 


SALud 


Un hermano de Darío San- 
tillán, Leonardo, denunció 
que la policía intentó detenerlo 
sin motivos mientras trabajaba 
en la puerta de su casa, en el ba- 
rrio La Fe. Uno de los efectivos 
lo amenazó de muerte ante un 
grupo de vecinos, quienes pre- 
sentaron la denuncia que quedó 
radicada en la UFI 9 de los Tri- 
bunales de Lomas de Zamora. 
El episodio ocurrió ayer, cuando 
Leonardo Santillán estaba colocan- 
do una llave térmica en su domici- 
lio, acompañado por amigos. Unos 


Protesta en 
McDonald's 


Con bombos y apoyo de mili- 
tantes de la FUBA, los emplea- 
dos del McDonald's de Corrien- 
tes al 980, que está frente al 
Obelisco, tomaron ayer el local 
en reclamo de la reincorporación 
de cuatro trabajadores del deli- 
very que fueron despedidos. 
“Queremos que nos reincorpo- 
ren, que nos paguen los 3,05 pe- 
sos del convenio de pasteleros, 
que nos pasen a McDonald”s y 
no trabajemos en una empresa 
tercerizada. Además, queremos 
un delegado gremial. Si no nos 
contestan, nos quedaremos acá”, 
afirmó Sebastián Cavallero, uno 
de los despedidos. Según los em- 
pleados, con el servicio de deli- 
very tercerizado les pagan un pe- 
so la hora. Cuando hicieron una 
asamblea y redactaron un petito- 
rio, empezaron los traslados de 
una sede a otra. “Yo vivo en Ca- 
ballito y me mandaron a Villa 
Ortúzar —explicó Juan Gabriel 
Gas, uno de los 30 empleados 
que tomaron el local—. Es una si- 
tuación de explotación total y to- 
man represalias echando a nues- 
tros compañeros.” Los despidos 
fueron entre el viernes y el lunes 
pasado. Ayer, los empleados de- 
cidieron en asamblea la toma y 
los clientes se retiraron. Hubo un 
diálogo con las autoridades de la 
empresa tercerizada, en el que 
no se llegó a un acuerdo. Al cie- 
rre de esta edición, iban a pasar 
la noche allí y a esperar que se 
confirmase una reunión en el 
Ministerio de Trabajo. 


policías que se desplazaban en el 
patrullero número 8160, patente 
EKB-536, de la comisaría 6* de 
Monte Chingolo, les ordenaron que 
se identificaran y los obligaron a 
colocarse contra el vehículo. La po- 
licía intentó meter a Santillán den- 
tro del móvil, ante lo que se juntó 
un grupo de vecinos que reaccionó 
en su defensa. Al retirarse, uno de 
los agentes le advirtió: “Cuando es- 
tés solo te vamos a hacer cagar”. 

Santillán, acompañado por inte- 
grantes del Frente y de la Asocia- 
ción Madres de Plaza de Mayo, se 
dirigió a la comisaría sexta de La- 
nús, donde identificaron a quien 
formuló la amenaza como el “ofi- 
cial Máximo Ponce”, según detalló 
en un comunicado de prensa el 
Frente Darío Santillán. 

Leonardo está citado a declarar 
como testigo en el juicio oral en el 
que sonjuzgados ocho policías por 
el asesinato de su hermano y de 
Maximiliano Kosteki. El día de la 
masacre, él estuvo en el interior de 
la estación de trenes de Avellane- 
da junto con Darío hasta segundos 
antes de que la policía lo matara. 
La declaración, según el cronogra- 
ma dispuesto por el tribunal, está 
prevista para dentro de dos sema- 
nas. 


A 


PROGRAMA PARA 
ESTE FIN DE SEMANA 


Los amigos son un regalo de 
la vida. Este fin de semana 
divertite con ellos. 


El encuentro es en Pasalo eN 


Mar del Plata 
TORRES DE nn 
MANANTIALES 
Apart Hotel 

(011) 4372 92 60 


WWW. manantiales.com.ar 


EL PAIS 


POR EL CASO GELMAN, PROHIBEN SALIR DE URUGUAY A VARIOS COMPROMETIDOS 


Un primer paso hacia el encierro 


Son ocho represores, todos involucrados 


en el secuestro y asesinato de la nuera 


del poeta Juan Gelman. Serán citados. 


Siete militares retirados y 

un ex policía uruguayo acu- 
sados de participar en el asesina- 
to de María Claudia García Iru- 
retagoyena no podrán salir de su 
país. El juez Gustavo Mirabal or- 
denó el cierre de las fronteras pa- 
ra esos represores luego de que 
el presidente Tabaré Vázquez le 
informara que la desaparición de 
la nuera del poeta Juan Gelman 
no estaba comprendida dentro de 
la Ley de Caducidad, que impi- 
de el juzgamiento de las violacio- 
nes a los derechos humanos du- 
rante la dictadura. 

La medida del juez uruguayo 
abarca a los militares Jorge Silvei- 
ra, Gilberto Vázquez, Ernesto Ra- 
ma, Antonio Rodríguez Buratti, Jo- 
sé Gavazzo, Ricardo Arab y Ma- 
nuel Cordero —actualmente en Bra- 
sil-, y al policía retirado Ricardo 
Medina. Todos habían sido ofreci- 
dos como testigos por el abogado 
de la familia Gelman, José Luis 
González, y todos están involucra- 
dos en la desaparición y asesinato 
de María Claudia. De hecho, según 
reveló el senador Rafael Michelini, 
Medina habría sido el autor mate- 
rial del homicidio. El legislador ci- 
tó como fuente de ese dato al ex pre- 
sidente Jorge Batlle, por lo tanto, 
González espera que en un futuro 
cercano Batlle también sea convo- 
cado por el magistrado. 

“Estamos muy satisfechos por- 
que el juez adoptó esta resolución 
inmediatamente después de recibir 
el expediente del Poder Ejecutivo. 
Creemos que el juez es consciente 
de que los tiempos en este tipo de 
situaciones son diferentes. En te- 
mas relacionados con los derechos 
humanos no se puede esperar”, se- 
ñaló a Página/12 González. 

El representante de Gelman 
agregó que Mirabal también pidió 
informes a otros juzgados respec- 
to de los avances realizados por la 
comisión que dirige el Equipo Ar- 
gentino de Antropología Forense, 
que está realizando excavaciones 
en búsqueda de restos de desapa- 
recidos. 

“La prohibición de salir del pa- 
ís se adoptó porque se interpretó 
que, si bien están ofrecidos como 
testigos, pueden transformarse en 
indagados en la primera citación y 
así el juez evita que se escapen”, 
señaló Raúl Olivera, integrante de 
la Comisión de Derechos Huma- 
nos de la central sindical urugua- 
ya PIT-CNT. En el caso de Corde- 
ro, que está en Brasil, el represor 
sería arrestado si intenta ingresar a 
su país. 

Las repercusiones políticas sobre 
el nuevo rumbo que Vázquez está 
imprimiendo alos juicios sobre vio- 
laciones a los derechos humanos no 
se hicieron esperar. La ministra de 
Defensa de Uruguay, Azucena Be- 
rrutti, aseguró que, “si los militares 
son citados a declarar, irán a decla- 
rar de acuerdo con lo que dispon- 
gan los señores jueces”. El coman- 
dante en jefe del ejército, Angel 
Bartolotti, se reunió con el presi- 
dente y reafirmó la subordinación 
de los uniformados a las decisiones 
del Poder Ejecutivo. 

María Claudia fue secuestrada en 
Buenos Aires el 24 de agosto de 


1976 junto a su esposo Marcelo 
Ariel Gelman, hijo del poeta. Tenía 
19 años y estaba embarazada de 
ocho meses. Marcelo fue ejecutado 
y su cuerpo fue encontrado en Bue- 
nos Aires. La mujer fue llevada des- 
de el centro clandestino Automoto- 
res Orletti a Montevideo, donde dio 
a luz. Pero todavía continúa desa- 
parecida. Una investigación de Juan 
Gelman y su esposa Mara La Ma- 
drid permitió que la hija de María 
Claudia fuera encontrada en Uru- 
guay: había sido entregada a un po- 
licía uruguayo. 

Luego de una larga batalla judi- 
cial, Gelman y su abogado lograron 
la semana pasada que el caso se re- 
activara. El viernes, Vázquez ex- 
cluyó el expediente del asesinato de 
la nuera del poeta del alcance de la 
Ley de Caducidad, una especie de 
punto final uruguayo. 


Pa. 


Ante un pedido de Juan Gelman, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez permitió la reapertura del caso. 


Jorge Larrosa 


La prohibición de salir del país es la primera medida ordenada por el juez ante la decisión de Vázquez. 


LA CANCILLERÍA YA EVALUA MEDIDAS POR EL LIBRO SOBRE MALVINAS 


La historia oficial inglesa a la venta 


La versión oficial inglesa so- 

bre la guerra de Malvinas 
aportaría nuevos elementos al go- 
bierno argentino para argumen- 
tar el reclamo de soberanía sobre 
el archipiélago austral. El segun- 
do tomo del libro que recopila la 
investigación ordenada por el pre- 
mier británico Tony Blair salió a 
la venta ayer en Londres, pero la 
Cancillería ya estudia el docu- 
mento para evaluar las “medidas 
jurídicas y diplomáticas” que po- 
dría llevar adelante. La historia 
oficial de la campaña de las Mal- 
vinas confirmaría “la validez” de 
la soberanía argentina sobre las 
islas y que el hundimiento del cru- 
cero “General Belgrano”, “fue un 
terrible error logístico y militar”, 
además de revelar la “ayuda” del 
gobierno de Augusto Pinochet a 
los militares ingleses. 

“El gobierno argentino inició un 
estudio pormenorizado del docu- 
mento para analizar los hechos en él 
descriptos y adoptar las medidas ju- 
rídicas y diplomáticas que resulten 
pertinentes a fin de preservar la po- 


sición de la República Argentinares- 
pecto de la cuestión de las islas Mal- 
vinas”, expresa el comunicado de la 
Cancillería con el que el gobierno de 
Néstor Kirchner salió al cruce de la 
publicación y presentación oficial 
—realizada ayeren Gran Bretaña—del 
libro The Official History of the 
Falklands Campaign (ver foto). 

El comunicado también recalca 
que “el gobierno argentino desea 
expresar que esa obra está concebi- 
da desde la perspectiva británica 
acerca de la controversia de sobe- 
ranía” y afirma que esa producción 
“está basada casiexclusivamente en 
fuentes británicas”. La Cancillería 
también dejó en claro los “legítimos 
derechos de soberanía sobre las is- 
las Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y los espacios ma- 
rítimos circundantes”, e insistió en 
el reclamo tal como lo realizó en 
distintos foros multilaterales en los 
últimos meses. 

La investigación que está plas- 
mada en el libro fue ordenada por 
Blair en 1997, pocos después de 
asumir y de tomar la decisión de 


desclasificar los documentos secre- 
tos del gobierno de Gran Bretaña 
sobre la guerra de Malvinas, fecha- 
dos en 1982. La recopilación de los 
datos estuvo a cargo del destacado 
historiador inglés Lawrence Freed- 
man, un amigo personal del pre- 
mier, para escribir la historia oficial 
del Reino Unido. 


——— E 


WAR AND DIPLOMACY 


Sir Lawrence Freedman 


Entre los datos que trascendieron 
del trabajo habría documentación 
del Foreign Office —la Cancillería 
británica— que indicaría que “el re- 
clamo argentino sobre la soberanía 
de las Malvinas tenía validez” y que 
“la decisión de hundir al (crucero) 
“General Belgrano” fue una señal de 
debilitamiento británico”. La ayu- 
da chilena a los militares ingleses, 
de la que el libro aportaría detalles, 
ya fue reconocida por las actuales 
autoridades trasandinas que, en un 
gesto de nuevos tiempos, responsa- 
bilizó políticamente al dictador Pi- 
nochet. Además, enviaron al presi- 
dente Kirchner todos los datos que 
ya les había anticipado el propio 
Blairantes de que la publicación sa- 
liera a la venta. 

El libro generó controversias en 
Inglaterra. Su autor reconoció que 
“hay mucha gente que no está nada 
contenta con la publicación de mi 
libro”. Y así se lo hizo saber el ex 
secretario inglés de Defensa para 
Malvinas, Dick Baker, quien cues- 
tionó como “incorrectos” muchos 
de sus datos. 


gerenciando la empresa: 


proyecto del Polo Industrial Naval. 


Señor Presidente de la Nación 
Señores Legisladores de la Nación 


APYME se ha pronunciado recientemente por la continuidad de la exitosa 
gestión que vienen llevando a cabo los trabajadores de Astilleros Tandanor SA al 
frente de la dirección y la administración de la empresa, recuperada tras la 
privatización y el abandono de que fue objeto. 

Ante la inminente decisión legislativa sobre el futuro de los Astilleros deseamos 
destacar diez razones que fundamentan por qué los trabajadores deben seguir 


- Porque desde 1999 mantuvieron la fuente de trabajo y conservaron operativos 
los activos de la empresa, sin ningún tipo de subsidio ni apoyo oficial o privado. 

- Porque en 1999 fueron los primeros que creyeron en un proyecto de país 
distinto, industrial, y se transformaron, a partir del no cobro de sus haberes, en 
los únicos inversores en el Tandanor actual. 

- Porque con gran sacrificio aportaron importantes recursos económicos al 


- Porque conformaron una red de proveedores de bienes y servicios que genera 
trabajo para unas 700 pequeñas y medianas empresas. 

- Porque entendieron que debían capacitar a su gente y ya culminaron con éxito 
22 cursos de las más variadas especialidades navales e industriales, con 250 
egresados, hoy obreros especializados. 

- Porque creyeron en la igualdad de oportunidades, y por ello comenzaron el primer 


Defendamos a TANDANOR 


Solicitada 


curso de capacitación industrial para personas con capacidades diferentes. 

- Porque a través de la gestión comercial recuperaron y reposicionaron en el plano 
internacional el nombre de Tandanor, Empresa Argentina. 

- Porque hicieron de una empresa virtualmente cerrada en 1999, una empresa 
rentable, recuperándola con el trabajo y sacrificio de “su gente”, que aporta 


divisas a la economía del país. 


- Porque llevaron a Tandanor a la certificación I|SO 9001/2000 y cumplimentaron el 
código PBIP de seguridad para las instalaciones portuarias. 

- Porque desarrollaron una significativa labor en beneficio de la comunidad, a 
través de la ayuda solidaria a escuelas y fundaciones. 


APYME reitera su pedido de que las autoridades involucradas en la decisión 
sobre el futuro de la empresa no sólo reciban y escuchen a los trabajadores 
-que hasta hoy no fueron tenidos en cuenta- sino que además visiten las 
instalaciones de Tandanor para verificar los logros alcanzados. 


22 ADYME 


ASAMBLEA DE PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
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Página/12 presenta la más fina y sensible expresión de la música peruana 


CHABUCA 
GRANDA 


Cada canción con su razón 


Un cd grabado en Argentina en 1980 


La flor de la canela 
Chabuca Granda El surco 
) ONSU RA Zaguán 
Toro mata-toro mata 
Una larga noche 
José Antonio 
Fina estampa 
Coplas a Fray Martín 
La torre de marfil 
Ollita nomás 
Cardo o ceniza 
El puente de los suspiros 


Este domingo con el diario. Compra opcional $8 Págsina/ 18 
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ECONOMIA 


LA PUJA CON AGUAS ARGENTINAS POR VER QUIEN MANEJARA LAS OBRAS 


El último contrato de la discordia 


En la negociación más ardua de todas 


las concesiones, el Estado busca retener 


el control sobre las inversiones en obras. 


Por Cledis Candelaresi 


El principal punto de dis- 
cordia entre los accionistas 
de Aguas Argentinas y el Gobier- 
no es el manejo de las inversiones 
para expandir el servicio, en cu- 
yo financiamiento intervendrá el 
Estado. Para el Gobierno es cla- 
ve decidir qué, cómo y cuánto in- 
vertir (aunque a propuesta del 
concesionario) y para ello está 
dispuesto a hacer un aporte a un 
fondo fiduciario que tendrá como 
prioridad llevarle agua y cloacas 
a quienes no la tienen. Para la pri- 
vatizada, perder la potestad de 
manejar íntegramente los recur- 
sos equivale a reducir su contra- 
to a un “simple gerenciamiento”, 
según se quejan fuentes ligadas a 
ella. Página/12 accedió a las dos 
últimas versiones de acta acuer- 
do que propuso cada una de las 
partes, de cuya confrontación 
surgen sin embargo algunas coin- 
cidencias: la empresa no sólo po- 
dría mejorar su ecuación por ma- 
yores costos, sino que la Unidad 
de Renegociación hasta previó un 
ajuste adicional en la medida que 
mejore la capacidad de pago de 
la población, es decir, los salarios. 
Para el Gobierno es clave la rea- 
lización de las denominadas “obras 
primarias” para llevar el servicio a 
los usuarios que no lo tienen, pro- 
pósito que se garantizaría a través 
de un fideicomiso. Según una de las 
últimas versiones del acuerdo pro- 
puesto por la Uniren, éste estará in- 
tegrado “al menos con 120 millo- 
nes de pesos anuales”, en parte 
aportados por el Estado nacional. 
Es esto lo que le daría la atribución 
sobre la administración de esos re- 
cursos, así como la potestad de de- 
finir las prioridades. 
Aquella figura financiera —que 
hoy ya existe en la concesión— está 


Servicio: Para el 
Gobierno es clave la 
realización de las 
denominadas “obras 
primarias” para llevar el 
servicio a los usuarios 
que no lo tienen. 


acompañada por la promesa de un 
control más férreo en los planes de 
obra que se comprometa a ejecutar 
el concesionario, al punto que la 
empresa tendrá derecho arecompo- 
siciones tarifarias en la medida que 
honre sus obligaciones en este sen- 
tido. Las compensaciones, sin em- 
bargo, no parecen pocas. 

Según el documento oficial, la 
tarifa tendría una primera recom- 
posición del 15 por ciento en ene- 
ro y del 20 por ciento en julio de 
2006. Pero a esto se le sumarán al 
menos dos revisiones ordinarias, 
una quinquenal y otra anual, con el 
propósito de cubrir eventuales ma- 
yores costos. Por si esto no fuera 
suficiente, se fija expresamente el 
criterio consagrado en otras rene- 
gociaciones contractuales como 
“excepcional”: si los gastos de la 
empresa superasen en conjunto un 
promedio del 5 por ciento, el ente 
regulador (Ente Tripartito de Obras 


y Servicios Sanitarios) debería au- 
torizar un incremento compensato- 
rio. No es todo. 

Pero la Unidad de Renegociación 
comandada por Gustavo Simeonoff 
en este caso admite la singular cláu- 
sula de un aumento por “incremen- 
tos en la capacidad de pago de la 
población”, que se activa cuando 
esa mejora supera el 10 por ciento. 
Un llamativo parámetro, básica- 
mente ligado a los aumentos sala- 
riales, según el desglose de la fór- 
mula esbozada en el documento. 
Otro cambio de criterio impulsado 
por el Gobierno es el de facturar en 
base a “micromediciones”, es decir 
en base al consumo genuino de los 
usuarios y no por superficie. 

A la sociedad liderada por la 
francesa Suez poco le simpatiza la 
intromisión estatal en la adminis- 
tración derecursos ligados alacon- 
cesión, amén de que aspira aplicar 
antes de 2006 los primeros incre- 
mentos que el Gobierno no está dis- 
puesto a convalidar antes de las 
elecciones de octubre. Lo que sí, 
ella misma propone un desdobla- 
miento en la tarifa de modo tal que 
una parte permita cubrir “la totali- 
dad de los costos operativos”, in- 
cluida la remuneración del opera- 
dor, losimpuestos, y algunas inver- 
siones ligadas al mantenimiento 
(TD). El segundo tramo (T2), “no 
formará parte de los ingresos de la 
concesión y serán administrados 
porun fideicomiso”, asegura el tex- 
toimpulsado por la empresa, admi- 
tiendo una cesión del negocio que 
ahora niegan sus voceros. 

Las diferencias entre ambas par- 
tes surgieron claramente en otros 
puntos. En el último borrador ofi- 
cial no figura nada acerca del prés- 
tamo de 300 millones de pesos que 
Aguas reclamó de un banco oficial. 
No hay “remuneración al opera- 
dor”, ni garantías de que se la in- 
demnizará en caso de que cambien 
las condiciones regulatorias, a se- 
mejanza de lo que ocurrió con la de- 
valuación y pesificación de tarifas. 

Tampoco hay coincidencias res- 
pecto a qué hacer en caso de que 
se aumente el capital, tal vez por 
la incorporación de un nuevo so- 
cio, para evitar que se licue el 10 
por ciento asignado a los trabaja- 
dores a través del programa de pro- 
piedad participada. Suez propone 
que ese costo sea prorrateado en- 
tre los accionistas, el Estado y el 
propio personal, que para la Uni- 
ren debería estar exceptuado de 
ese esfuerzo. En nada está dicha 
aún la última palabra. Por el con- 
trario, las diferencias por estas ho- 
ras son motivo de encarnizados de- 
bates entre las partes. 


El Estado busca llegar con el servicio de agua corriente y cloacas a una mayor población. 


La empresa concesionaria no quiere quedar como un “simple gerenciador” de la privatización. 


ROBO DE CABLES DE TELEFONO Y DE ELECTRICIDAD 


Que no exporten ni un cobre 


Entre enero de 2003 y mar- 

zo de 2005 fueron sustraí- 
dos 6300 kilómetros de cable co- 
rrespondiente a las redes eléctri- 
ca y de telefonía básica, perjudi- 
cando a 2,4 millones de usuarios, 
según un relevamiento realizado 
por la Defensoría del Pueblo de 
la Nación. Eduardo Mondino, 
ombudsman nacional, le reclamó 
al Ministerio de Economía un 
mayor control al respecto, sugi- 
riendo la creación de un registro 
nacional de productores y expor- 
tadores de desechos de cobre y 
que se faculte a una autoridad 
competente a exigir un certifica- 
do que acredite el origen no de- 
lictivo del material. 

La mencionada cifra surge de un 
relevamiento hecho en siete provin- 
cias y en la ciudad de Buenos Ai- 
res sobre los tendidos de electrici- 
dad y de telefonía básica. No inclu- 
ye los robos que afectan alos de TV 
por cable, por carecer de datos com- 
pletos. Según señaló la Defensoría 
del Pueblo, “el costo de reposición 
representa aproximadamente 28,3 
millones de dólares que terminan 
pagando los usuarios de los servi- 
cios, ya que dicha reposición forma 
parte del componente de manteni- 
miento de estos servicios, incluido 
en la tarifa que pagan los usuarios”. 

De acuerdo con el estudio hecho 
por la Defensoría, el robo de cables 
de electricidad y telefonía está ínti- 
mamente ligado a la exportación de 


desechos de cobre, que ascendió a 
10 millones de dólares en el mismo 
período analizado. A partir de ene- 
ro de 2003, Economía fijó un dere- 
cho del 40 por ciento a la exporta- 
ción de desechos y desperdicios fe- 
rrosos, al observar el notable incre- 
mento de la salida de estos produc- 
tos, al tiempo que la AFIP inició ac- 
ciones judiciales sobre las opera- 
ciones sospechadas por el origen de 
los desechos. Tales medidas no al- 
canzaron para solucionar el proble- 
ma, reconoce el ombudsman, apun- 
to tal que las ventas externas de de- 
sechos de cobre han vuelto a crecer 
sustancialmente en el primer bimes- 
tre de este año. 


De acuerdo con las denuncias re- 
cibidas en la Defensoría del Pueblo, 
los usuarios afectados por el robo 
sistemático de cables han sufrido in- 
terrupciones de hasta 90 días, por la 
demora en la reposición del servi- 
cio. En función de ello, Mondino 
elevó una recomendación al Minis- 
terio de Economía para que, a las 
medidas ya adoptadas, se sume la 
exigencia de un certificado de ori- 
gen del material en forma previa al 
otorgamiento del permiso de expor- 
tación. “Hasta tanto se arbitren es- 
tas nuevas medidas, (se sugiere) 
evaluar la suspensión transitoria de 
las exportaciones de desperdicios y 
desechos de cobre y sus aleaciones.” 


S BSAS 
DESDE EL SUR 


Plan Integral de Desarrollo 
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¿Qué futuro quiere para sus hijos? 


2)p 


Podemos asesorarlo en la elección de una 
escuela que lo ayude a construir su futuro. 


Llámenos al 4547-2615 o conózcanos en WwWw.cedp.com.ar 


Licitación Pública N* 23-CBAS-05 
"Refacción y climatización del natatorio Club Atlético 
Nueva Chicago" del edificio sito en la calle Av. Lisandro 
de la Torre y Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos. 

Presupuesto oficial: $ 284.151,28 (pesos doscientos ochenta y 
cuatro mil ciento cincuenta y uno con 28/100) IVA incluido. 
Valor del pliego: $ 300 (pesos trescientos) IVA incluido. 

Fecha de apertura de ofertas:12 de julio de 2005 a las 15:00 hs. 
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. 

Presentación de ofertas: Hasta las 14:30 hs. del día 12 de julio de 2005. 
Visita de obra: Martes 5 y jueves 7 de julio de 2005 a las 11:00 
hs. en CLUB ATLÉTICO NUEVA CHICAGO, sito en Av. Lisandro 
de la Torre y Directorio de esta ciudad. 


Consultas y adquisición de pliegos: 

Corporación Buenos Aires Sur S.E., 

Avda. Sáenz Oeste 1480, Ciudad de Buenos Aires. 
Días hábiles en el horario de 10 a 15 hs. 

Tel.: 6314-1200. Página web: http://www.cbas.gov.ar 


e2eso, Corporación 
e” Buenos Aires Sur 
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Las cajas dde shoppings y 
super vuelven a sonrelr 


Las ventas en las grandes cadenas comerciales y en centros de compra 


volvieron a repuntar en mayo, después de un descenso en el mes de 


abril. Las ofertas en un caso y turismo en otro explican la mejora. 


Después de la caída sufri- 

da en abril, las ventas en 
supermercados y shoppings vol- 
vieron a crecer en mayo. En los 
súper aumentaron 4,8 por cien- 
to en relación con abril y fueron 
8,3 por ciento mayores compa- 
rado con mayo de 2004. En los 
shoppings, en tanto, la expan- 
sión fue del 1,8 por ciento con- 
tra abril y del 10 por ciento com- 
parado con mayo del año pasa- 
do. Los datos del Indec mues- 
tran, además, una fortísima re- 
cuperación de las ventas de elec- 
trodomésticos y de artículos pa- 
ra el hogar. 

Las cifras de mayo eran espera- 
das con ansiedad en el Ministerio 
de Economía, porque abril había 
sido uno de los peores meses para 
el consumo del último año. Vale 
recordar que durante aquel mes las 
ventas de supermercados como las 
de shoppings habían retrocedido, 
en buena medida como consecuen- 
cia de los temores que las expec- 
tativas inflacionarias habían gene- 
rado entre los asalariados. 

Por eso, los números de ayer 
fueron recibidos con especial sa- 
tisfacción en el equipo económi- 
co. De hecho, la suba de las ven- 
tas en los supermercados en mayo 
respecto de abril (4,8 por ciento) 
fue el mayor avance mensual des- 
de el comienzo de la recuperación 
de la economía, allá por mediados 
de 2002. 


Mediante Licitación Pública N* 74/05 (OP), 
Expediente N* 250.657/04, 
la Administración Federal de Ingresos Públicos 
solicita contratar la realización de trabajos 
de adecuación y construcción de edificio 
en su Distrito Pehuajó, provincia de Buenos Aires. 


CONSULTAS Y ADQUISICION DE PLIEGOS 
Departamento Administración de Compras, 
H. Yrigoyen 370, 5” piso, Oficina 5830, 
Ciudad de Buenos Aires, 
teléfonos 4347-2845/2927/2924, Fax 4347-2843, 
en días laborables de 10:00 a 15:30, o 
www.afip.gov.ar 

Ultimo día para comprar pliego: 4/7/05. 
Unico día para realizar visitas: 5/7/05. 

Ultimo día para consultas escritas: 8/7/05. 


VALOR DEL PLIEGO 


$ 650.- (seiscientos cincuenta pesos). 


APERTURA 
20 de julio de 2005, a las 11:30, en el 


Departamento Administración de Compras. 
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ADECUACION Y 
ONSTRUCCION DE EDIFICIO 
EN DISTRITO PEHUAJO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


Pese al incremento en los volú- 
menes vendidos, la facturación en 
los súper alcanzó a 1631,7 millo- 
nes de pesos, lo que representa una 
caída de 2,7 por ciento respecto 
del mes anterior. Según se des- 
prende de los datos del Indec, en 
los supermercados los precios du- 
rante mayo cayeron 1,9 por cien- 
to, mes en el que el IPC (índice de 
precios al consumidor) aumentó 
0,5 por ciento y el rubro alimen- 
tos y bebidas se encareció 0,4 por 
ciento. Ante este escenario, la con- 
clusión obvia es que los supermer- 
cados profundizaron su política de 
ofertas para recuperar clientes 
frente a almacenes y otros nego- 
cios. 

Por su parte, en los shoppings la 
actividad sigue marcada por el rit- 
mo de las compras que realizan los 
turistas que llegan al país alenta- 
dos por el dólar alto. Luego de que 
en abril se registrara una fuerte de- 
saceleración del ritmo de ventas 
(al pasar de una suba interanual en 
marzo de 17,7 por ciento a 9 por 
ciento, la primera de un dígito en 
dos años), en mayo volvieron las 
señales positivas con una suba de 
las ventas a valores constantes del 
10 por ciento. El mes pasado, la 
facturación en los shoppings llegó 
a291 millones de pesos, lo que re- 
presenta una baja de 2,5 por cien- 
to frente al mes anterior. 

Por otro lado, el Indec difundió 
la “Encuesta de Comercios de 


Electrodomésticos y Artículos pa- 
ra el Hogar” correspondiente a 
marzo. Según los datos oficiales, 
las ventas durante el primer tri- 
mestre del año crecieron nada me- 
nos que 47,8 por ciento compara- 
do con igual período del 2004. El 
salto más importante en las ventas 
con respecto al mismo período del 
año pasado se dio en el rubro 
“equipos de aire acondicionado” 
(86,9 por ciento); seguido por “te- 
levisores, videcocaseteras, DVD y 
filmadoras” (83,9 por ciento); 
“computación y accesorios infor- 
máticos” (59,1 por ciento); “equi- 
pos de audio, walkman, radios” 
(46,2 por ciento); “lavarropas, se- 
carropas y lavavajillas” (41,3 por 
ciento); “cocinas, hornos micro- 
ondas, calefones y otros” (36 por 
ciento), y por último “heladeras y 
freezers” (28,2 por ciento). 
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Las ventas en supermercados recuperaron un 4,8 por ciento en mayo. 


La facturación en los shoppings acompañó la tendencia favorable. 


MAS DE 23.000 MILLONES DE DOLARES EN RESERVAS 


El Central con la bolsa llena 


Por Claudio Zlotnik 


Las reservas del Banco Cen- 

tral superaron los 23.000 mi- 
llones de dólares. Aunque la infor- 
mación oficial se conoce con 48 ho- 
ras de retraso, en la autoridad mo- 
netaria estimaron que, tras las úl- 
timas intervenciones en el merca- 
do cambiario, ayer alcanzaban los 
23.158 millones. El fuerte creci- 
miento de las reservas —desde el pe- 
or momento de la crisis se multi- 
plicaron por 2,6- se dio a pesar de 
los millonarios pagos a los organis- 
mos internacionales. 

La acumulación de reservas se ha 
convertido, junto con el sosteni- 
miento de un tipo de cambio com- 
petitivo, en uno de los pilares de la 
estrategia económica del Gobierno. 


Y Universidad Popular 
MET A EVA EL 


hh CATEDRAS , 

(Q) BOLIVARIANAS 6) 

“CUBA NUNCA NOS DEJO SOLOS” 
REDOBLAR LA SOLIDARIDAD CON CUBA 


Se proyectará la película “Cuba bastión de la solidaridad 


IMerentia a targU 0€1 COMSEJETO Y 


Concurso de Cuentos: ¿CUÁNTAS VERDADES TIENE UN CUENTO! 


Las Madres convocan a cuentistas de todo el mundo a escribir 


Hipólito Yrigoyen 1584 Tel. 4384-8693 E-mail:universidad2madres.org 


Ayer el dólar terminó en 2,90 pesos. 
Uno y otro objetivo van de la ma- 
no: la fuerte intervención para evi- 
tar la caída del dólar redunda en una 
acumulación importante de divisas 
en el Banco Central. Desde que em- 
pezó el año, las reservas subieron 
3500 millones de dólares. 

Treinta y cinco meses pasaron 
desde el peor momento de la crisis. 
El 17 de julio de 2002, las reservas 
tocaron un piso de 8958 millones de 
dólares. Desde ese momento, el cre- 
cimiento fue de 14.200 millones de 
dólares. Pero así como la actividad 
económica logró empardar los nive- 
les previos a la crisis, no ocurre lo 
mismo con estos activos del BCRA. 
Todavía queda un largo camino pa- 
ra alcanzar el record de julio de 
1998. Hace siete años, las reservas 
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se ubicaban en 34.481 millones. 

Martín Redrado vaticinó que este 
año se alcanzarían los 24.000 millo- 
nes de dólares, pero en la city creen 
que esa expectativa se quedará cor- 
ta. Para igualar el resultado de 2004, 
el Central debería comprar otros 
2000 millones. Equivale a embolsar 
un promedio de 17 millones diarios 
hasta fin de año, algo que los finan- 
cistas estiman como muy probable 
aun cuando el superávitcomercial de 
este año sería algo inferior al de 2004. 

Este mes se encamina a conver- 
tirse en un record de compras para 
el Central. Sin contar las interven- 
ciones del Banco Nación, que ope- 
ra por cuenta y orden de la Tesore- 
ría, el BCRA lleva adquiridos 1527 
millones de dólares. Equivalen a un 
promedio de compras diarias de 
80,4 millones. 

El resultado final del año depen- 
derá en gran medida de si hay arre- 
gloo no con el Fondo Monetario. Los 
vencimientos impostergables con los 
organismos internacionales suman 
2800 millones de dólares hasta di- 
ciembre. El Gobiernocontinuará dis- 
minuyendo su deuda (pagos netos) 
mientras no haya pacto. 

El fuerte ingreso de capitales, en 
su mayoría proveniente del superá- 
vit comercial, presionó a la baja al 
tipo de cambio y hubo una decisión 
política de mantenerlo en los valo- 
res actuales. La otra cara de la inter- 
vención del Central fue la acumula- 
ción de divisas. Un hecho que tam- 
bién tiene una lectura política: las 
reservas otorgan grados de libertad 
económica, más aún en un país 
emergente como la Argentina. Esos 
dólares también servirían para di- 
suadir ataques especulativos: aun- 
que ahora parezca todo en calma y 
se den escenarios impensados, co- 
mo que los inversores internaciona- 
les apuesten por los activos finan- 
cieros en pesos, en un mundo glo- 
balizado como el actual nunca se sa- 
be cuándo la situación da un giro 
abrupto. Ya son conocidos los tem- 
blores provocados por las crisis fi- 
nancieras internacionales. 
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ECONOMIA 


EN 2009 SIGUIO AUMENTANDO EL EMPLEO FORMAL URBANO 


A mas actividad, más empleo 


El empleo privado formal 
urbano creció en los prime- 
ros 5 meses de 2005 el 4 por cien- 
to, el mejor resultado de los últi- 
mos 10 años, una tasa que anua- 
lizada alcanza el 9,8 por ciento 
anual, informó el Ministerio de 
Trabajo. En mayo, la suba fue del 
0,8 por ciento, contra el mes an- 
terior, y del 8,8 por ciento intera- 
nual. De esta manera, los regis- 
tros de la Encuesta de Indicado- 
res Laborales (EIL) acompaña- 
ron las mejoras de todos los sec- 
tores productivos, pero el princi- 
pal aporte fue en la construcción, 
que creó 3,2 por ciento más em- 
pleos que en abril, contra un ma- 
gro 0,3 aportado por la industria. 
La buena performance de los nú- 
meros brindó seguridad a los fun- 
cionarios del Ministerio de Traba- 
jo encargados de difundirlos. La ta- 
sa del 4 por ciento en los primeros 
5 meses “incluso duplica la mejor 
marca, que fue en el período diciem- 
bre 2003-mayo 2004, lo que impli- 
ca una fuerte recuperación del em- 
pleo de calidad”, destacó el minis- 
tro Carlos Tomada. 

Vale recordar que la Encuesta mi- 
de la evolución del empleo regis- 
trado en el sistema integrado de ju- 
bilaciones y pensiones, es decir que 
deja afuera al 48 por ciento de los 
que tienen trabajo, pero están en ne- 
gro. Volviendo al crecimiento del 
empleo formal, las variaciones po- 
sitivas más elevadas se produjeron 
en el período diciembre del "96-ma- 
yo del *97, cuando la creación de 
empleo alcanzó el 2,1 por ciento. 

Aunque la expansión de la acti- 


Un cómplice 
desembarca 


y “No pienso firmar un che- 
que en blanco porque ya he 
cometido demasiados errores en 
mi vida por ser cómplice”, enfa- 
tizó a modo de confesión el dipu- 
tado justicialista Humberto Rog- 
gero, en medio de la reunión de 
la Comisión de Presupuesto y Ha- 
cienda en la Cámara baja. 

El murmullo fue inevitable entre 
quienes asistían al encuentro en el 
que se estaba analizando el proyec- 
to de reestatización de la empresa 
Tandanor. “¿Cuál es su pregunta, di- 
putado?”, le consultó la invitada de 
la jornada, la secretaria de Planea- 
miento del Ministerio de Defensa, 
Marta Sili, convocada para respon- 
der las preguntas de los legisladores. 
“¿Usted me toma el pelo?”, repre- 
guntó Roggero levantando los deci- 
beles. El otrora poderoso diputado 
había leído una noticia publicada en 
mayo por La Capital de Mar del Pla- 
ta que daba cuenta de una “guerra de 
intereses entre sectores de la indus- 
tria naval” y manifestó su preocupa- 
ción respecto de las verdaderas mo- 
tivaciones del proyecto elaborado 
por el presidente de la Cámara baja, 
Eduardo Camaño, junto a José An- 
tonio Romero. “Yo voté la privatiza- 
ción de Tandanor, por eso no quiero 
volver a votar cualquier cosa, poreso 
me voy a fin de año”, agregó Rogge- 
ro. “La pucha si hay guerra de inte- 
reses en los temas que tratamos, pe- 
ro eso no significa ser cómplice, por- 
que nuestro interés siempre es el de 
la Nación”, le respondió a su turno 
la actual poderosa diputada Gracie- 
la Camaño, ante la mirada atónita de 
los diputados de la oposición. 


La encuesta de Trabajo volvió a registrar en 


mayo una mejora en el empleo formal privado. 


Subió casi 9 por ciento en el último año. 


Alejandro Elías 


Más empleos formales, por blanqueo o por nuevos puestos. 


Mejora en la calificación y en la estabilidad del contrato. 


vidad de la construcción y de la pro- 
ducción de la industria fue similar, 
su aporte a la creación de nuevos 
puestos de trabajo fue muy diferen- 
te. El 3,2 por ciento de la construc- 
ción (28,3 por ciento interanual) 
contrasta con el escaso 0,3 de la in- 
dustria (8,1 contra igual mes de 
2004) y el 0,7 del comercio y los 
servicios (7,8 interanual). La carte- 
ra laboral explicó también que en 
los últimos seis meses las incorpo- 
raciones de personal, que junto con 


las bajas determinan el neto de la 
creación de empleo, crecieron a un 
promedio del 3,4 por ciento men- 
sual. Por primera vez, la EIL discri- 
minó por sexos la ocupación de 
puestos de trabajo. Así, el 65 por 
ciento de los empleos formales ur- 
banos son ocupados por varones. En 
términos de creación de empleo, el 
crecimiento de los puestos ocupa- 
dos por varones fue en mayo del 0,9 
por ciento y los ocupados por mu- 
jeres lo hicieron el 0,6 por ciento. 


En lo que también fue considera- 
do por Trabajo como una mejora en 
la calidad del empleo se observó que 
el 82 por ciento de las incorporacio- 
nes de personal corresponde a con- 
tratos por tiempo indeterminado (re- 
lación de dependencia) y el 15 por 
ciento, portiempo determinado (con- 
tratados), mientras que el 3 restante 
corresponde a “otros tipos de contra- 
tación”, según el informe oficial. 

En cuanto a la calificación de las 
tareas, el 53 por ciento de las incor- 
poraciones fueron en empleos de 
“calificación operativa”, 24 por 
ciento “sin calificación”, 15 por 
ciento técnicos y 8 por ciento pro- 
fesionales. Estas incorporaciones se 
debieron en el 44 por ciento de los 
casos a la expansión de la deman- 
da y a nuevos negocios u obras, en 
el 28 por ciento a la necesidad de 
cubrir vacantes, en un 24 a cambios 
en la gestión y el proceso producti- 
vo (incluye la incorporación de ma- 
quinaria). Las bajas fueron por re- 
nuncias en el 44 por ciento de los 
casos, mientras que en el 56 por 
ciento restante —las decididas por 
las empresas— se destacaron la dis- 
minución de la demanda y cierre de 
negocios u obras (incluye los fines 
de temporada), 26 por ciento; cam- 
bios de gestión o de proceso pro- 
ductivo, 10 por ciento, y razones 
disciplinarias, 9 por ciento. 

En términos regionales, la evolu- 
ción del empleo fue más dinámica 
en el Gran Buenos y el Gran Cór- 
doba, mientras que registró una le- 
ve baja en el Gran Rosario y una ca- 
ída en el Gran Mendoza, en este úl- 
timo caso por motivos estacionales. 


Convocatoria 
del Fénix 


El proyecto estratégico 
Plan Fénix, que reúne a un 
grupo de economistas de la 
Universidad de Buenos Aires, 
organizó para hoy en la sede 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA, de 
avenida Córdoba 2122, una 
jornada de discusión en el 
marco del Foro Permanente 
del Complejo Agroindustrial 
y Alimentario. Uno de los 
puntos centrales del debate 
será la controvertida cuestión 
de las retenciones a las expor- 
taciones primarias. En la con- 
vocatoria, el Fénix citó, entre 
los invitados, a las entidades 
del agro, entre ellas la Socie- 
dad Rural, Confederaciones 
Rurales (CRA) y el Foro de 
la Cadena Agroindustrial. 
Conocida la posición de los 
economistas del Fénix a favor 
de las retenciones, el debate 
había generado expectativas; 
representaba una oportunidad 
de confrontar posiciones en 
un ámbito académico, antes 
que enel de los exclusivos in- 
tereses empresarios. Sin em- 
bargo, habrá que esperar me- 
jorestiempos. Según pudo sa- 
ber este diario, las entidades 
rechazaron el convite argu- 
mentando cuestiones forma- 
les, entre ellas el no haber si- 
do avisadas con suficiente 
tiempo, no ser consideradas 
como pares o el límite tácito 
a su libertad de expresión. En 
consecuencia, la única enti- 
dad que participará será la Fe- 
deración Agraria. Entre los 
panelistas de hoy se escucha- 
rá a Jorge Schvartzer, Jorge 
Gaggero y Aldo Ferrer. 


(A) pami Informa 


Para que los fondos del pami 
o ... ea o 
lleguen en servicios a los beneficiarios. 


Llamado a Inscripción 
a Nuevos Prestadores 
para todo el País. 


Enmarcado en el Nuevo Modelo Sociocomunitario (Res. 284/05). 


Registro de Prestadores para: 
Médicos de Cabecera 
Servicios de Diagnóstico por Imágenes 
Laboratorio de Análisis Clínicos 


Oftalmología 
2do. Nivel de Atención 


Servicios de Alta Complejidad 


Consultas por otras especialidades e inscripción: 
www.pami.org.ar 


Infórmese de lunes a viernes de 10 a 20 horas llamando al 


0800-999-7344 


Debido a la pronta implementación del 
Nuevo Modelo Sociocomunitario en las 
Unidades de Gestión Local (U.G.L.) 
detalladas, se validarán los prestadores 
inscriptos hasta el 15/07/2005. 


U.G.L. V, Bahía Blanca 
U.G.L. VI, Capital Federal 
U.G.L. VIII, San Martín 
U.G.L. XXIX, Morón 
U.G.L. XXXII, Luján 
U.G.L. XXXV, San Justo 
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Chabán con 
familiares 


Omar Chabán recibió por 
segunda vez a familiares de 
las víctimas de Cromañón. Se 
trata de Rosa María David, 
madre de Verónica, fallecida 
en la tragedia. Como otros dos 
padres lo hicieron el domingo 
pasado, la mujer se reunió con 
el empresario en la casa que 
ocupa, ubicada sobre el arro- 
yo Abra Vieja, en el Tigre. “El 
encuentro se extendió duran- 
te una hora y media y se de- 
sarrolló en buenos términos”, 
dijo escuetamente el abogado 
de Chabán, Pedro D'Attoli. El 
letrado adelantó además que, 
dada la existencia de una pre- 
sentación judicial en contra, 
Chabán dejaría la casa del Ti- 
gre antes del fin de semana. 


Arte e 
inclusión 

La muestra denominada 
Arte e inclusión social-Tres 
programas solidarios se 
inaugurará hoy a las 17.30 en 
el Salón Dorado de la Legis- 
latura porteña. Consiste en 
una exposición de fotografí- 
as realizadas por chicos de la 
Villa 15 (Ciudad Oculta) y de 
obras de un grupo de “pinto- 
res sin techo”, que podrán 
verse hasta el 8 de julio. La 
inauguración será cerrada por 
la actuación de la orquesta in- 
fantil de la Villa 31. El acto 
será presidido por la diputa- 
da Marta Talotti. 


Premian a 
fundación 


La Fundación Gas Natural 
en Argentina fue distinguida 
con el premio a la “Responsa- 
bilidad Social Empresaria pa- 
rael Desarrollo Exportador de 
las Pymes” que otorgó la Aso- 
ciación de Consejeros y Agre- 
gados Comerciales y Econó- 
micos. El motivo del galardón 
fue un plan de ayuda a 10 mil 
pequeñas y medianas unida- 
des de negocios que fueron 
beneficiarias de un programa 
de asesoramiento y capacita- 
ción en temas de comercio 
exterior y gestión medioam- 
biental. 


PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
LICITACION PUBLICA Y ESCRITA N* 03/05 
RESOLUCION MINISTERIAL N* 811/05 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 


OBJETO: Adquisición de 59.000 m3 de Oxígeno Medicinal Líquido, con 
destino a Hospitales Públicos con Redes de Distribución Centralizadas). 


EXPEDIENTE N*: 14.176/33/04 


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 199.420.- (son pesos Ciento noventa y nueve mil 


Cuatrocientos Veinte).- 


FECHA Y HORA DE APERTURA: 18 de Julio del 2.005, a las 10,00 hs. o el 


siguiente día hábil si fuera feriado. 


LUGAR: Departamento Contrataciones - Dirección General de Administración 


del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, sito en Avda. Belgrano (s) N* 2050, 
ciudad de Santiago del Estero.- 


PLIEGO DE CONDICIONES: podrán consultarse en la citada repartición y en 
la Casa de Santiago del Estero, sita en Florida N* 274, 1” Piso Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran a disposición de los 


interesados. 


VALOR DEL PLIEGO: $ 200,00 (son pesos Doscientos). 


SANTI: 


Por 


SOCIEDAD 


Una botella puede ser un arma y 
su dueño recibir una dura sanción 


Piden 12 años de prisión para el acusado de 


arrojar el envase que, en la madrugada de 


Navidad de 2001, mató a un nene de 3 años. 


Doce años de prisión fue la 

sanción que pidió la fiscal 
para el jovensometidoa juicio por 
su responsabilidad en la muerte 
de un niño de tres años, quien re- 
cibió un botellazo en la cabeza, 
presuntamente arrojado desde el 
balcón de su departamento, en la 
madrugada de la Navidad de 
2001. El juicio oral que comenzó 
hace un mes está en sus postrime- 
rías y recién a finales de julio que- 
dará definido si Juan Orlando Co- 
ronel arrojó la botella, la dejó ca- 
er o se le cayó por descuido desde 
el quinto piso del edificio de Al- 
berti 1675, en el barrio porteño de 
Parque de los Patricios. 

La botella cayó sobre la cabeza de 
Kevin Josué De Cicco, que festeja- 
ba la Navidad con estrellitas junto a 
otros chicos del barrio, en la vereda 
del edificio. Al recibir el golpe ca- 
yó, se levantó mareado. Su madre 
lo alzó, subió a un taxi y lo llevó al 
Hospital Garrahan. Estuvo en coma 
durante un día y luego murió. Algu- 
nostestigos dijeron haber oído a Co- 
ronel, entonces de 24 años, decir 
“qué barbaridad” cuando bajó a ver 
lo que ocurría. Pero varios vecinos 
habían visto caer la botella de su bal- 
cón y, horas después, policías de la 
comisaría 28 lo fueron a buscar a su 
departamento y lo detuvieron. 

En suprimera declaración ante los 
investigadores, Coronel negó que el 
objeto mortal cayera desde su bal- 
cón; luego dijo que todo había sido 
un “accidente”. La familia De Ci- 
cco, en cambio, lo acusó de haber 
arrojado la botella porque estaba 
“enojado por los ruidos” de los ni- 
ños que se divertían en la vereda. Es 
más, hubo testigos que dijeron ha- 
berescuchado a Coronel decir: “De- 
jen de hacer ruido”, antes de que ca- 
yera el envase de cerveza. 

Lociertoes que Kevinjugabafue- 
ra de la protección del toldo de 2,5 
metros que tiene el edificio en su en- 
trada. Las hipótesis arriesgan que si 


un pr nueva p uva oca 
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la botella hubiera caído por acciden- 
te habría dado en ese techo. Sin em- 
bargo, fue directo a la cabeza del ne- 
ne, por lo cual se estima que debió 
tener un impulso extra para caer fue- 
ra de la superficie de esa protección. 
Al respecto, los peritajes no han si- 
do determinantes. 

En 2002, Coronel fue acusado por 
“homicidio simple con dolo even- 
tual”. Pero un año después, la sala 
VI de la Cámara de Apelaciones 
cambió la figura a “homicidio cul- 
poso” porque las pruebas “no per- 
miten sostener que la conducta que 
determinó la caída de la botella ha- 
ya sido intencional”. Y quedó en li- 
bertad. 


Estrellitas: La botella 
cayó sobre la cabeza de 
Kevin, que festejaba la 
Navidad con estrellitas 
Junto a otros chicos del 
barrio, en la vereda del 
edificio. 

El juicio comenzó en mayo y 
ayer llegó a su penúltima jornada. 
En su declaración, Coronel se diri- 
gió a la familia del nene fallecido 
y le dijo: “No soy un asesino, no 
tuve intención de matar ni de lasti- 
mar. Le pido perdón”. Inclusive, ar- 
gumentó que aquella noche del 25 
de diciembre de 2001 estaba “ma- 
reado” por la ingesta de alcohol y 
que el envase de cerveza se le “es- 
capó de la mano” cuando tropezó 
e intentó agarrarse de la baranda del 
balcón, debajo del cual jugaban los 
niños. 

La fiscal Ana María Lenardón de 
Palazzi pidió al Tribunal Oral 15 que 
se lo condene por “homicidio sim- 


Cora Surraco 


Kevin De Cicco festejaba la Navidad en la calle, en Parque Patricios. 
La botella de cerveza cayó desde un balcón del quinto piso. 


ple por dolo eventual”. Asimismo, 
sostuvo que si los jueces consideran 
que se trató de un “homicidio cul- 
poso”, se le aplique la pena de cin- 
co años de cárcel, el máximo para 
esa figura. Rubén Godino, abogado 
de los padres de Kevin, pidió diez 
años por “homicidio con dolo even- 


tual” y cuatro si se lo tipificara co- 
mo “culposo”. La defensa solicitó 
que se absuelva a Coronel. El Tri- 
bunal 15, integrado por Héctor Grie- 
ben, Ricardo Galli y Elena Do Pico 
Farrel, decidió ayer un cuarto inter- 
medio hasta el 26 de julio para dic- 
tar sentencia. 


SON LOS QUE TIENEN LAS LLAVES DE ACCESO A LAS CAJAS 


La lupa sobre cuatro del banco 


Aunque aún no haya pistas 
concretas, las sospechas so- 

bre el robo a las cajas de seguri- 
dad del Banco Nación se cierran 
sobre un círculo cada vez menor 
de empleados. Son, de acuerdo a 
fuentes judiciales, sólo cuatro los 
bancarios que tienen acceso al sec- 
tor de la bóveda donde se encuen- 
tran las cajas. Al mismo tiempo, 
el fiscal federal Carlos Cearras pi- 
dió el listado de clientes que con- 
currieron a depositar o retirar 
bienes de sus cajas en el período 
en que se estima se cometió el ro- 
bo, con la idea de que alguno po- 
dría haber participado del golpe. 
Para no descuidar ningún flanco, 
el lunes ya había solicitado el lis- 
tado de uniformados que estuvo 
de custodia esos días. Ayer, dos de 
los damnificados declararon ante 
el juez federal Norberto Oyarbi- 
de. Hoy lo harán otros tres. Del vi- 
deo de seguridad aún se sabe po- 
co y nada porque, por más que no 
pueda creerse, lasimágenes deben 
ser copiadas al sistema VHS para 
quela Justicia las pueda analizar. 
Durante alrededor de dos horas, 
el director de seguridad del Nación, 


Jorge Brunet, declaró ante el juez 
Oyarbide y proporcionó el listado 
de empleados con acceso directo a 
la bóveda. Según revelaron fuentes 
de la investigación, sólo cuatro em- 
pleados cuentan con la llave de ac- 
ceso al sector. Brunet describió con 
detalles el funcionamiento del sis- 
tema de seguridad de la entidad, que 
depende de él pero que está a cargo 
de policías de distintas comisarías 
que brindan servicios adicionales. 
Brunet amplió de ese modo las des- 
cripciones del sistema de seguridad 
que ya había anticipado el día ante- 
rior la presidenta del Banco Nación, 
Felisa Miceli. Después de Brunet, 
declaró ante Oyarbide el jefe del 
área de cajas de seguridad del ban- 
co, cuya identidad no trascendió. 

Los investigadores ahora están 
detrás de los bienes y el ritmo de vi- 
da de los empleados de la lista de 
sospechosos, buscando detectar 
cambios bruscos en sus gastos, in- 
versiones, alguna pista que permita 
subrayar las sospechas. 

Pero las sospechas no sólo se 
concentran sobre los empleados. El 
fiscal Cearras ya requirió el lunes 
pasado a Oyarbide un listado de los 


uniformados que estuvieron de 
consigna durante el período en que 
se realizó el robo, que, por el mo- 
mento, es una verdadera incógnita. 
Los investigadores sólo tienen co- 
mo certera la fecha en que una dam- 
nificada presentó la denuncia, du- 
rante la semana posterior al Día del 
Padre. La sospecha es que el robo 
ocurrió durante ese fin de semana 
largo. 

Pero las sospechas van por más. 
Ayer, Cearras pidió conocer todos 
los clientes que durante esos días in- 
gresaron a la bóveda para retirar o 
depositar bienes en su caja de segu- 
ridad. 

Ayer, Oyarbide tomó declaración 
a dos de los damnificados que com- 
partían una misma caja. Hoy serán 
interrogados otros tres titulares. Una 
vez que concluyan las declaracio- 
nes, Oyarbide tiene previsto reali- 
zar una inspección ocular a la bóve- 
da. Por otro lado, queda pendiente 
lainspección ocular del video de se- 
guridad por un absurdo: aparente- 
mente, las filmaciones de los movi- 
mientos en el sector deben ser pasa- 
das al sistema VHS para que se pue- 
dan analizar. 


SOCIEDAD 


LA ANGUSTIA DE LOS SOBREVIVIENTES SElS MESES DESPUES 


Las cicatrices del tsunami! 


Por Georgina Higueras * 


Día a día, la frustración y el 
miedo crecen entre los más 
del millón de desplazados que so- 


En ciudades de Indonesia todavía siguen apareciendo cadáveres 


bajo los escombros. Los niños expresan su miedo dibujando 


brevivieron a la gran ola, que el26 Monstruos azules y los adultos temen un nuevo ataque desde el mar. 


de diciembre de 2004 se llevó sus 
casas, sus medios de vida y a mu- 
chos de sus seres queridos. La ca- 
tástrofe fue tan brutal, tan inespe- 
rada, que los gobiernos de los pa- 
íses afectados han tardado meses 
en asimilarla, en saber qué hacer 
y cómo gestionar —al igual que su- 
cedió a las ONG- la lluvia de mi- 
llones que desató la generosa res- 
puesta internacional. 

La naturaleza es la que menos ayu- 
da. Desde el terremoto que aquella 
mañana enfureció las aguas del Indi- 
co y se llevó la vida de unas 250.000 
personas, la tierra no ha dejado de 
temblar en torno de la isla indonesia 
de Sumatra. Las sacudidas se suce- 
den cada pocas horas y en este me- 
dio año ha habido al menos 11 terre- 
motos de magnitud superior a 6 en 
las escala de Richter. El sismo de 8,7 
ocurrido el 29 de marzo en las cer- 
canías del islote de Banyak, frente a 
la costa oeste central de Sumatra, 
convirtió en una ruina la isla de Nias 
y dejó un nuevo reguero de muerte, 
desolación y espanto. 

La gente se siente confundida. ¿De 
dónde procede la amenaza, de la tie- 
rra O del océano?, se preguntan los 
encerrados entre las cuatro paredes 
de aglomerado de las viviendas pre- 
fabricadas de cuatro por cinco me- 
tros, esos habitáculos básicos para 
poder rehacer sus vidas y que, hasta 
ahora, sólo han conseguido algunas 
decenas de miles de afectados. 

Para las víctimas, todo va muy des- 
pacio. Sumidas en su propia desgra- 
cia, se desesperan al ver que el tiem- 
po pasa y siguen sin reconstruir sus 
casas, sin los pequeños negocios con 
los que se ganaban la vida, ni el bar- 
co con el que salían a la mar a sacar- 
se un salario. Para aquellos que viví- 
an del turismo en la isla tailandesa de 
Phuket, en Sri Lanka o en Maldivas, 
a la maldición de entonces se suma 
la ausencia de visitantes de ahora. 

La semana pasada comenzó ofi- 
cialmente en Indonesia el proceso de 
reconstrucción, que dirige la Agen- 
cia de Reconstrucción del Gobierno. 
Lo que más retrasó el arranque del 
proceso fue la búsqueda de terrenos 
donde levantar de forma permanen- 
te escuelas, hospitales, viviendas y 
los servicios esenciales. 

Dinero no falta, ni tampoco ONG 
dispuestas a quedarse los cinco años 
que durará la reconstrucción, pero 
después del caos de la fase de emer- 
gencia, Yakarta, en cooperación con 
Naciones Unidas, seleccionó con ri- 
gor los proyectos, para que no se so- 
lapen y poner freno a la desorbitada 
competencia entre algunas ONG, 
que dieron un pésimo espectáculo. 
La avalancha de ONG y la urgencia 
de algunas de éstas por hacerse la fo- 
to con la ayuda aportada provocaron 
el desconcierto de los gobiernos y la 
ansiedad de la población en los pri- 
meros meses, y un auténtico caos en 
la administración de la ayuda, según 
reconocen algunos cooperantes. 

La desorganización, a la larga, hi- 
zo mella en los sobrevivientes y au- 
mentó su miedo a ser los grandes ol- 
vidados. Una idea del horror vivido 
en estos seis meses en Indonesia, el 
país más castigado, lo da el que to- 
davía siguen apareciendo cadáveres 
bajo los escombros de Banda Aceh 
y Meulaboh, principales ciudades de 
la región. Aún hay 90.000 desapare- 


El terremoto que enfureció las aguas, aquel 26 de diciembre, provocó la muerte de 250.000 personas. 


Desde entonces, la tierra no ha dejado de temblar en torno de la isla indonesia de Sumatra. 


cidos y 500.000 desplazados, la ma- 
yoría realojados en casas de amigos 
y parientes. 

Nadie ha olvidado que el tsunami 
se cebó en sus víctimas porque las 
sorprendió desprevenidas y a sus go- 
biernos sin preparación y sin siste- 
mas de alerta. El Indico carece —ya 
se está poniendo en marcha- de un 
sistema de alerta temprana como tie- 
nen los países del Pacífico. 

Médicos del Mundo, Cruz Roja y 
Médicos sin Fronteras, entre otros, 
han determinado que uno de los ma- 
yores problemas que enfrentan los 
supervivientes del tsunami es el de- 
terioro de la salud mental. La gran 
ola puebla sus sueños y sus largas no- 
ches de insomnio. Y no saben dón- 
de volvera empezar: ¿a la orilla del 
mar asesino o lejos de su tradicional 
medio de vida? 

Como suele ocurrir con las des- 
gracias, los más pobres son los más 
afectados. Muchas de las víctimas 
del maremoto vivían en chozas le- 
vantadas sobre la arena. Colombo 


pretende hacer cumplir la ley que 
prohíbe vivir a menos de 100 o 200 
metros de la playa, pero en un país 
tan densamente poblado como Sri 
Lanka 20 millones de habitantes en 
65.610 kilómetros cuadrados de ex- 
tensión- la tierra tiene un valor in- 
calculable. A esto se añade el con- 
flicto étnico que desangra la antigua 
Ceilán desde hace más de 20 años y 
que ha dejado el noreste de la isla 
bajo el control de los Tigres de Li- 
beración de la Tierra Tamil. Pese a 
la tregua alcanzada en 2002, aún hay 
300.000 desplazados. El tsunami ha 
convertido a muchos de ellos en do- 
blemente desplazados, aunque otros 
muchos, que llevan 20 años vivien- 
do en tiendas de campaña como re- 
fugiados en un conflicto olvidado, 
consideran a los nuevos damnifica- 
dos “víctimas de lujo”. 

La gran ola colocó un cinturón de 
muerte a lo largo de tres cuartas par- 
tes de la costa de Sri Lanka. Hubo 
30.000 muertos y aún hay 9000 de- 
saparecidos y 200.000 desplazados, 


de los que 15.000 han sido realoja- 
dos en viviendas semipermanentes. 

El miedo que los niños plasman en 
dibujos con monstruos azules, como 
el color del mar, hace que mucha gen- 
te no quiera volver nunca más a vi- 
vir sobre la playa, pero otros no se 
acostumbran al interior y, pese a la 
prohibición, volvieron a levantar allí 
sus chozas. 

En!India, dondeel gobierno no qui- 
so recibir ayuda internacional, la 
emergencia funcionó muy bien, pe- 
ro después cayeron en el olvido y hoy, 
decenas de miles de sobrevivientes 
siguen sin casa y sin esperanza. 

En las cálidas playas de Phuket, 
donde la gran ola se tragó a centena- 
res de turistas occidentales, el paso 
del maremoto se aprecia sobre todo 
en los hoteles y restaurantes vacíos. 

La cicatriz que dejó el tsunami es 
terrible, porque la herida fue larga y 
profunda. Y sigue abierta. 


* De El País de Madrid. Especial 
para Página/12. 


IBARRA ACUSA AL JUEZ QUE CLAUSURO LA RURAL 


Tiene veleldades de emperador” 


La Sociedad Rural Argen- 
tina y Ogden Rural esperan 
ansiosamente una medida judi- 
cial que revierta la clausura del 
predio. La abultada agenda de ac- 
tividades incluye la tradicional 
exposición ganadera prevista pa- 
ra el próximo 23 de julio, con pa- 
sajes vendidos, estadías pagas en 
hoteles y numerosos animales que 
podrían perder su viaje a la urbe 
porteña. El jefe de Gobierno por- 
teño, Aníbal Ibarra, insistió ayer 
con las críticas al juez Andrés Ga- 
llardo, a quien acusó de tener “ve- 
leidades de emperador”. En tan- 
to, el juzgado esperaba la presen- 
tación anunciada por la Procura- 
ción de la Ciudad con el pedido 
de revocatoria de la medida. 
El mar de fondo de la Rural ayer 
seredujo a laretórica. Eljefe de Go- 


bierno porteño, los dueños del pre- 
dio y los organizadores del evento 
suspendido el sábado volvieron a 
quejarse por la decisión de Gallar- 
do. El juez resolvió la clausura por- 
que desde el año 2001 su habilita- 
ción se encuentra “en trámite”. A 
su criterio, un espacio de espectá- 
culos como la Rural debería regir- 
se por una norma del Código de Ha- 
bilitaciones que no permite el fun- 
cionamiento de lugares con concen- 
tración de gente sin habilitación de- 
finitiva. 

Desde el sábado, el gobierno de 
Ibarra sostiene que la medida es “ar- 
bitraria”. Ayer lo repitió el jefe de 
Gobierno. “El juez quiso provocar 
ese perjuicio deliberadamente, 
cuando no había ningún problema 
de seguridad ni de riesgo. La Rural 
perfectamente está en condiciones 


y él la clausura con estas veleida- 
des de emperador, lo que es muy 
grave.” Mientras su gestión evalúa 
el pedido de juicio político del juez, 
la procuradora Alejandra Tadei es- 
timó que “en los próximos días” se 
podría revertir la decisión del juez. 

Una de las urgencias por revertir 
la decisión judicial está ligada al co- 
mienzo de la exposición de gana- 
dería y agricultura, que se celebra 
en los terrenos de Palermo desde 
1876. La cercanía del evento pro- 
dujo varias declaraciones públicas 
del titular de la SRA, Luciano Mi- 
guens. 

El juez, en cambio, fue elogiado 
por la Asociación Amigos del La- 
go de Palermo, que pide una defi- 
nición judicial sobre el proyecto pa- 
ra construir un centro de conven- 
ciones en el predio ferial. 


La canícula 
italiana 


Como cada verano, la ola de 
calor europea genera nuevas 
víctimas mortales. Ayer murie- 
ron cinco ancianos, tres en el 
norte de Italia y dos en la ciu- 
dad de París. Hubo otras siete 
víctimas en Albania. Con los 
datos de ayer, la situación más 
grave parece ser la italiana. 
Con temperaturas de 37 grados 
centígrados en el norte, los 
muertos suman diez personas 
y, según autoridades del país, 
por lo menos un millón de per- 
sonas se encuentra en riesgo. 
Las autoridades dispusieron 
medidas de prevención para 
evitar que, como en 2003, mue- 
ran 20 mil personas. 


Chorros pero 


no colados 


Un local de McDonald's fue 
asaltado en pleno barrio de La 
Paternal cuando había más de 70 
clientes. Lostres ladrones entra- 
ron a mano armada el domingo 
pasado en el local de avenida 
San Martín al 2800. A pesar del 
susto, ninguno de los comensa- 
les ni empleados sufrió daños. 
Según fuentes policiales, prime- 
ro controlaron al vigilador afue- 
ra del negocio y, antes de sacar 
las armas, hicieron la fila frente 
alas cajas como cualquier clien- 
te. Pero, al llegar a la caja exi- 
gieron la plata de larecaudación. 


Freno en 
la Amarilla 


La Justicia porteña frenó la 
licitación para la construcción 
de unas 1200 viviendas en el 
predio conocido como Casa 
Amarilla, en La Boca. El juez 
en lo contencioso administrati- 
vo Guillermo Treacy ya había 
ordenado una medida cautelar. 
Pero ahora dispuso la suspen- 
sión definitiva hasta tanto se re- 
alice un estudio de impacto am- 
biental y una audiencia pública 
con las partes. La causa comen- 
zÓ a pedido de la “III Repúbli- 
ca de La Boca”, que sumó me- 
dio centenar de entidades y a 
unos 500 vecinos. 


Manu en 
el Posadas 


El basquetbolista Emanuel 
Ginóbili encabezará el próxi- 
mo viernes una visita a niños y 
adolescentes que viven con 
VIH:sida y reciben tratamien- 
to ambulatorio o están interna- 
dos en el Hospital Posadas. La 
visita se llevará a cabo en el 
marco de una campaña de pre- 
vención impulsada por Unicef 
y la organización Basketball 
Sin Fronteras. Ginóbili llegará 
con otros jugadores y entrena- 
dores de la NBA para seleccio- 
nar a los mejores jugadores de 
básquet de los clubes naciona- 
les y ofrecerles una beca de es- 
tudio en Estados Unidos. 


Democracia 
y equidad 

El periodista José María Pas- 
quini Durán ofrecerá hoy una 
conferencia sobre “Democra- 
cia y Equidad”, en el ciclo de 
charlas organizado por el par- 
tido Encuentro por la Demo- 
cracia, que lidera Martín Sa- 
bbatella. Será a las 19, en Hi- 
pólito Yrigoyen 1440, con en- 
trada libre y gratuita. 
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Anoche, los 
parlamentarios 
avanzaban en un 
acuerdo para 
convocar a 
elecciones para 
presidente, vice y 
todo el Congreso. El 
gobierno de 
Rodríguez ordenó la 
entrada en vigor 

de la Ley de 


Hidrocarburos. 


El presidente de la transición, Eduardo Rodríguez, ordenó que entre en vigor la ley petrolera. 


El Congreso boliviano se encamina 
a su renovación en un fondo crudo 
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en Bolivia 


Por Pablo Stefanoni 
Desde La Paz 


Los partidos políticos ba- 

jaron la guardia y anoche 
avanzaba un acuerdo parlamen- 
tario tendiente a la convocatoria 
a elecciones generales que elija 
presidente y vice y renueve to- 
talmente el Congreso en un pla- 
zo máximo de 180 días. En sin- 
tonía con los reclamos sociales, 
los parlamentarios retomaron 
una ley de necesidad de reforma 
constitucional aprobada en 2002 
(Bolivia tiene una constitución 
“flexible” que puede ser modifi- 
cada por el Poder Legislativo) 
para reformar el artículo 93 de 
la Constitución Política del Es- 
tado, que sólo prevé elecciones 
para reemplazar el Ejecutivo va- 
cante. Por otra parte, el Ejecu- 
tivo puso ayer en vigencia la le- 
gislación petrolera (18 por cien- 
to de regalías más 32 por ciento 
de impuestos). 

“Esperamos alcanzar consenso 
en esta reunión porque hay una vo- 
luntad muy grande, muy alta, más 
de los tercios para llamar a elec- 
ciones generales por un nuevo pe- 
ríodo constitucional”, señaló el 
presidente del Senado, Hormando 
Vaca Díez, al ingresar a la sesión. 


Las discusiones continuaban ayer 
en el recinto, mientras la “agenda 
nacional” —autonomías y Asam- 
blea Constituyente— deberá ser re- 
tomada una vez acordada la reno- 
vación del sistema político, en tan- 
to que la elección de prefectos (go- 
bernadores) reclamada por Santa 
Cruz y Tarija se anuncia como la 
siguiente “papa caliente”. 

El nuevo Ejecutivo puso anoche 
en vigencia la legislación petrole- 
ra promulgada el 17 de mayo pasa- 
do (18 por ciento de regalías más 
32 por ciento de impuestos), que le 
permitirá al Estado boliviano au- 
mentar a 600 millones de dólares 
sus ingresos provenientes de los tri- 
butos a la explotación de hidrocar- 
buros. Adicionalmente, otro decre- 
to presidencial instruyó a los mi- 
nisterios de Hidrocarburos, Go- 
bierno y Defensa “coordinar tare- 
as y acciones para garantizar el do- 
minio del Estado en los yacimien- 
tos hidrocarburíferos” y la realiza- 
ción de auditorías a las petroleras. 
Para el analista Marcelo Varnoux, 
consultado por el matutino La 
Prensa, el control estatal de los po- 
zos —a través de las fuerzas arma- 
das y la policía— “es más bien sim- 
bólico, para dar a entender que ha- 
brá una mayor fiscalización de las 
Operaciones petroleras”. “Habién- 
doserecuperado la propiedad deto- 
dos los hidrocarburos por manda- 
to del referéndum del 12 de julio 
de 2004, corresponde crear condi- 


ciones para el ejercicio efectivo de 
ese derecho por parte del Estado en 
beneficio de todos los bolivianos”, 
señaló, por su parte, el ministro de 
la Presidencia, Iván Avilés. 

Sin embargo, para el oposi- 
tor Movimiento al Socialismo 
(MAS), los decretos no satisfacen 
la demanda popular de nacionali- 
zación, lo que requeriría una “efec- 
tiva fiscalización de YPFB de las 
operaciones” y la posesión física 
de los campos por el Estado. En 
Bolivia operan actualmente 12 
empresas petroleras extranjeras, 
bajo 72 contratos de “riesgo com- 
partido” que reconocen la propie- 
dad privada de los hidrocarburos 
“en boca de pozo” y que ahora de- 
berán ser reemplazados por nue- 
vos instrumentos legales que recu- 
peren la propiedad estatal. Las ac- 
tuales reservas bolivianas de gas 
natural se estiman en 52 trillones 
de pies cúbicos y son las segundas 
en importancia en Sudamérica, 
después de Venezuela. 

“Cuando un país aprueba una 
ley, esta ley se cumple”, remarcó 
el embajador de Brasil en La Paz, 
Antonio Mena Gongalvez, en re- 
lación con la implementación del 
nuevo marco legal del sector, en el 
que Petrobras ocupa un lugar de li- 
derazgo. “No se ha hecho pública 
todavía la decisión final de Rep- 
sol, pero es cierto que existe un 
acuerdo de promoción y protec- 
ción recíproca de inversiones con 


una serie de cláusulas que están a 
disposición de Repsol por si en al- 
gún momento decidiera activar- 
las”, dijo con cierto tono de ame- 
naza el embajador español Fran- 
cisco Montalbán, citado por la 
agencia EFE. En el mismo senti- 
do, la Cámara Boliviana de Hidro- 
carburos señaló que “el que las em- 
presas paguen sus obligaciones no 
significa que no se defiendan y lle- 
ven adelante sus acciones”. 

Entretanto, la renovación del 
Parlamento cobró renovada fuer- 
za luego del fracaso de la sucesión 
constitucional en manos Vaca Dí- 
ez, el 9 de junio pasado, cuando 
los movimientos sociales coordi- 
naron una fuerte ofensiva que in- 
cluyó un “corralito” sobre los le- 
gisladores en la ciudad de Sucre. 
“Si realmente hubiera querido ser 
presidente, habría ido a sesionar a 
(la alejada ciudad de) Trinidad y 
enseguida trasladado vacas al ae- 
ropuerto para evitar que los mine- 
ros aterricen en un Hércules”, iro- 
nizó posteriormente el senador del 
MIR, quien denunció una conspi- 
ración del ex presidente Carlos 
Mesa y Evo Morales para evitar su 
investidura. Sólo la asunción del 
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Eduardo Rodríguez Velt- 
Zé, logró distender los ánimos y 
encarrilar la crispación social, que 
se expresaba al ritmo de las explo- 
siones de dinamita, hacia el terre- 
no electoral. 


Guillermo Marcelo 
Moller Olcese 


26/6/1950 - 24/6/1978 


A 27 años de tu desaparición te recorda- 
mos con el mismo amor y admiración del 
primer día. La nulidad de las leyes de im- 
punidad acerca cada día más el momen- 
to de juzgar a tus secuestradores. 

Juicio y castigo a los culpables. 


Tu madre, tu bija, hermanos, sobrino 
y cuantos te conocieron. 


EDUARDO ANTONIODE PEDRO 


1977 - 29 de junio - 2005 


Tu esposa, Comisión de Familiares 
y Compañeros de los Trabajadores 


Delegado sección 5* del 
Puerto de Buenos Aires. 
Fue secuestrado de su domicilio 
el 29/6/77 
Fuiste un ejemplo, 
por eso seguimos luchando. 
CARCEL A LOS GENOCIDAS 


Detenidos-Desaparecidos del 
Puerto de Buenos Aires. 
Asociación Seré por la 
Memoria y la Vida. 
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EL MUNDO 


BUSH DESCARTO UNA FECHA LIMITE DE REPLIEGUE DE IRAK 


Misión incumplida para las tropas 


Por Mercedes López 
San Miguel 


Cuando el halcón jefe del 
Pentágono y arquitecto de 
la guerra de Irak, Donald Rums- 
feld, dijo el pasado domingo que 
el combate ala insurgencia iraquí 
podría durar 12 años no estaba 
exagerando. George W. Bush, en 
su mensaje a la nación de 30 mi- 
nutos —una ofensiva mediática en 
el horario central de las 20, hora 
Washington-, confirmó ayer que 
las fuerzas militares norteameri- 
canas se quedan en Irak por tiem- 
po indefinido. “Hasta tanto se 
complete la misión: lograr un 
Irak democrático/estable”, dijo 
Bush en tono solemne. El manda- 
tario republicano se encuentra 
con un grave y creciente proble- 
ma de credibilidad, a un año del 
traspaso de poder político al go- 
bierno provisional iraquí. 
El presidente pidió “sacrificio” 
y ensalzó el coraje de los nortea- 
mericanos que están en Irak “por 
una nación más segura” —una vez 
más vinculó el terrorismo del 11 
de septiembre con Irak, en una for- 
zada cadena de sentido—. Es decir, 
hacer creer que la invasión a Irak 
es parte de la guerra preventiva 
contra el terrorismo global, todo en 
un mismo saco: Bin Laden, Sa- 
ddam Hussein, los talibanes. En el 
cuadro de “la lucha contra los te- 
rroristas iraquíes” —señaló a Al 
Qaida y los remanentes saddamis- 
tas— trató de resignificar el estado 
de inseguridad del país ocupado. 
“Hay progresos significativos”, 
fraseó varias veces. Pero se hace 
evidente que la seguridad es míni- 
ma y la violencia es parte del co- 
tidiano de los iraquíes (coches 
bomba, atentados suicidas, secues- 
tros de trabajadores de empresas 
de seguridad, periodistas, etc.). A 
pesar de que hubo elecciones en 
enero y hay un proceso de “demo- 
cratización” en marcha, los 1740 
soldados muertos y 12.000 heridos 
han calado en la opinión pública 
estadounidense, ahora crítica so- 
bre Irak y sobre casi todo lo que 
hace Bush en la segunda adminis- 


Frente al cada vez 
mayor escepticismo 
de la opinión pública 
norteamericana, el 
presidente George W. 
Bush dio un mensaje 
televisado a la nación. 
Descartó un 
calendario de regreso 
de las tropas en pos 
de completar la labor 
“liberadora” 


emprendida en 2003. 
tración. El mandatario llamó “una 
estrategia para el éxito” y explicó 
los pasos para “completar la mi- 
sión” y que Bagdad tenga “liber- 
tad de expresión, ante la ley y re- 
dacte (y vote) una Constitución”. 
“La clave del éxito es que los ira- 
quíes sean capaces de defenderse 
contra el terrorismo” —para eso, se 
“necesita” de las tropas de la coa- 
lición, para “entrenar a las unida- 
des iraquíes”—. “Nos quedaremos 
tanto como sea necesario para ter- 
minar el trabajo empezado”, dijo 
Bush ante el auditorio. Su puesta 
en escena fue, como tantas otras ve- 
ces, rodeado de militares: eligió la 
base de Fort Bragg, en Carolina del 
Norte, donde se asienta la potente 
82 División Aerotransportada, una 
unidad de despliegue inmediato co- 
nocida como “la Guardia de Honor 
de América”. Logró un único 
aplauso hacia el final de su orato- 
ria, incapaz de difuminar el impac- 
to de los militares muertos y heri- 
dos y el desencanto que revelan las 


encuestas. Una detrás de otra, des- 
de hace dos meses, muestran que 
el pesimismo respecto de Irak se ha 
instalado entre los estadouniden- 
ses: el 53 por ciento cree que fue 
un error enviar las tropas, el mis- 
mo porcentaje (según Gallup) que 
desaprueba de manera global al 
presidente. En el mismo sondeo, el 
61 por ciento cree que el presiden- 
te no tiene un plan claro para salir 
del lío de Irak. 

En la encuesta de ABC y The Wa- 
shington Post más de la mitad de 
los ciudadanos no comulga con la 
idea de que la insurgencia se está 
debilitando. El presidente republi- 
cano pronosticó anoche más “mo- 
mentos duros” para sus soldados 
porque “el enemigo (terrorista) no 
usa uniforme, no respeta los códi- 
gos de guerra, comete atrocidades”. 
Con recordar las torturas de los mi- 
litares norteamericanos a los pre- 
sos iraquíes en la cárcel de Abu 
Ghraib basta para quitarle su más- 
cara de liberador. 


EL PRESIDENTE DE GALICIA, FRAGA, ASUME SU DERROTA 


Los socialistas y nacionalistas, Juntos 


Socialistas y nacionalistas 

de izquierda anunciaron 
ayer que formarán un gobierno 
de coalición en Galicia, tras 16 
años de dominio del conservador 
Partido Popular (PP) y su caudi- 
llo, Manuel Fraga. El voto de los 
emigrantes gallegos fue decisivo 
en la pérdida de la mayoría abso- 
luta del PP y Fraga reconoció que 
el PP deberá ceder el poder en es- 
ta región del noroeste de España. 
Además anunció que no impug- 
nará el resultado de los comicios 
del pasado día 19. 

Después de que anteayer el re- 
cuento del voto emigrante ratifica- 
ra que Manuel Fraga Iribarne, ex 
ministro de la dictadura franquis- 
ta, perdió la mayoría absoluta, so- 
cialistas y nacionalistas confirma- 
ron su disposición a formar gobier- 
no. El líder de los socialistas galle- 
gos, Emilio Pérez Touriño, y el del 
BNG, Anxo Quintana, afirmaron 
por separado que pactarán un go- 
bierno de cambio que cumpla con 
el mandato de los gallegos. En tan- 


to, el presidente de la Xunta en fun- 
ciones, Manuel Fraga, anunció que 
su partido “no impugnará” el es- 
crutinio porque “no tiene sentido”, 
tras haber amenazado hacerlo. Si 
bien aceptó el resultado electoral, 
dijo que todavía no puede felicitar 
a nadie, o por lo menos hasta que 
se elija a un presidente de gobier- 
no, ya que por el momento el líder 
del partido más votado en estas 
elecciones es él. 

El PPdeG (expresión gallega del 
PP) quedó a un escaño de revalidar 
la mayoría absoluta en Galicia, fi- 
nalizado el escrutinio de Censo de 
Residentes Ausentes (CERA, la 
emigración) en la provincia gallega 
de Pontevedra, donde socialistas y 
populares se disputaban una banca 
decisiva. Delos 75 escaños de la Cá- 
mara gallega, 37 son para el PPdeG, 
25 para el PSdeG y 13 para el BNG. 
El PSdeG y el BNG ahora son la 
nueva mayoría absoluta del Parla- 
mento autonómico para poder con- 
formar un gobierno de coalición. 

En su primera comparecencia 


tras el escrutinio de los votos de 
emigrantes, Pérez Touriño dijo que 
se pondría en contacto con Anxo 
Quintana para empezar a delinear 
la conformación del nuevo Ejecu- 
tivo gallego. El futuro presidente 
de la Xunta dijo que su partido se- 
rá el “eje” del nuevo gobierno, da- 
do el apoyo electoral y las relacio- 
nes de fuerza en el Parlamento, 
aunque también subrayó que el fu- 
turo Ejecutivo autonómico “estará 
formado por dos partidos”. Tam- 
bién expresó su voluntad de llegar 
a acuerdos con el ahora opositor 
PP. Por su parte, Anxo Quintana 
dijo que su partido no pondrá “ni 
exigencias ni condiciones para pac- 
tar con los socialistas el nuevo go- 
bierno de la Xunta”, pero al mismo 
tiempo advirtió al gobierno central 
que “nadie puede pensar que Gali- 
cia va a salir barata”. Quintana alu- 
día a lo que llamó la “deuda histó- 
rica que España tiene con Galicia” 
y a que el nuevo estatuto de auto- 
nomía “debe ser ambicioso, no una 
reformiña”. 


El presidente George W. Bush llega a la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte. 


EFE 


“Coqueteo con 


el desastre” 


El senador John Kerry cree 
que “ya va siendo hora de hacer 
las cosas bien en Irak” y que si 
George W. Bush mantiene el ac- 
tual rumbo “está coqueteando 
con el desastre”, porque “no 
existe una estrategia realista para 
reducir el riesgo que corren 
nuestras tropas y aumentar las 
probabilidades del éxito”. En un 
artículo publicado en The New 
York Times bajo el título “El dis- 
curso que el presidente debería 
pronunciar”, el derrotado aspi- 
rante demócrata a la presidencia 
escribe que las decisiones toma- 
das han facilitado que haya en 
Irak “de 16.000 a 20.000 jihadis- 
tas, y el número crece cada vez 
más”, y que el gobierno se ha 
metido “en un callejón sin sali- 
da, en el que también ha puesto 
a las tropas que, trágicamente, 
pagan el precio a diario”. Kerry 
sugiere que el presidente empie- 
ce por decir la verdad sobre la 
realidad de la insurgencia, que 
no está “en sus últimos esterto- 
res”, como hace poco dijo el vi- 
cepresidente Cheney; que des- 
pués continúe dejando claro que 
EE.UU. no mantendrá una pre- 
sencia permanente en Irak y que 
insista para que el proceso políti- 
co Iraquí sea integrador. 


LA UE, EE.UU, Y JAPON, CON SEDE DE UN REACTOR 


Unión para ganar más energía 


Por John Lichfield + 
Desde París 


Francia y la Unión Euro- 

pea ganaron ayer una lar- 
ga batalla para llevar a cabo un 
programa internacional de 
10.000 millones de euros para de- 
sarrollar una nueva forma de 
energía nuclear limpia e ilimita- 
da. Los gobiernos de todo el 
mundo acordaron que el proyec- 
to ITER, un intento de recrear 
la energía en el interior del sol 
(ver más información en página 
19), debía construirse en Cada- 
rache, cerca de Aix-en-Proven- 
ce, en el sur de Francia. 

Sies exitoso el experimento, que 
será financiado por Estados Uni- 
dos, la Unión Europea, Rusia, Chi- 
na, Japón y Corea del Sur, trans- 
formará la energía y, ecológica- 
mente, la perspectiva para la huma- 
nidad. En años recientes, sin em- 
bargo, fue víctima de la capacidad 
de mezquindad de la humanidad. 
El acuerdo final fue demorado por 
una batalla entre los franceses y los 
japoneses sobre cuál de los países 
debería albergar la principal sede 
experimental y el reactor de prue- 
ba. Estados Unidos, continuando su 
pelea con París sobre la guerra con- 
tra Irak, apoyó a Japón. 

En una reunión de seis patroci- 
nadores en Moscú decidieron ayer 
ubicar el reactor en Francia. En 
compensación, a Japón se le pro- 
metió el 20 por ciento de los con- 
tratos de construcción y 20 por 
ciento de los 1000 puestos perma- 
nentes de investigación y adminis- 
tración en la sede de Provence. La 
decisión fue muy bien recibida por 
el gobierno francés como prueba 
de que la Unión Europea podía en- 
tregar los bienes por Francia, aun- 
que demasiado tarde para alterar el 
ánimo euroescéptico del pueblo 
francés que rechazó la Constitu- 
ción de la Unión Europea el mes 
pasado. 

El presidente Jacques Chirac, 
quien visitará mañana la existente 


estación de investigación atómica 
en la sede Cadarache, dijo: “Este 
es un gran triunfo para Francia y 
Europa”. Le agradeció a la Comi- 
sión Europea, a otros miembros de 
la UE, a Rusia y China por su “sos- 
tenido” apoyo a la apuesta france- 
sa. ITER (sigla en inglés que sig- 
nifica: Reactor Experimental Ter- 
monuclear Internacional) será el 
segundo proyecto científico inter- 
nacional nunca antes llevado a ca- 
bo, después de la Estación Espa- 
cial Internacional. 

La esperanza es que, dentro de 
30 0 40 años, el proyecto brindará 
una forma de energía limpia, bara- 
ta, segura y virtualmente inagota- 
ble, fusionando átomos en lugar de 
fragmentarlos. Los grupos ecolo- 


gistas y algunos científicos han 
sembrado la duda sobre el valor del 
proyecto, señalando que esos in- 
tentos previos de controlar la “fu- 
sión” energética no han conduci- 
do a nada. En fusión nuclear, los 
átomos son llevados a chocar y fu- 
sionarse dentro de un reactor atem- 
peraturas extremadamente altas, 
liberando calor que puede ser con- 
trolado para producir electricidad. 
Si el proceso puede ser controla- 
do, su principal combustible serí- 
an isótopos de hidrógeno que se 
encuentran en agua de mar en cual- 
quier lugar del mundo. 


* De The Independent de Gran 
Bretaña. Especial para Página/12 
Traducción: Celita Doyhambéhere. 


Bicentenario de Trafalgar 


Gran Bretaña conmemoró ayer el 200% aniversario de la batalla de 


Trafalgar con uno de los mayores desfiles marítimos de la historia fren- 
te al puerto de Portsmouth, en el que participaron también barcos es- 
pañoles y franceses. La batalla es la victoria más celebrada de la Ar- 
mada británica que, bajo el mando del almirante Horacio Nelson que 
fue herido de muerte durante la batalla, derrotó a una fuerza hispano- 
francesa en el cabo español de Trafalgar y se aseguró así el dominio 
sobre los mares durante el siguiente siglo. En el desfile (foto) partici- 
paron 167 grandes barcos de 35 naciones. Los que formaron parte 
subrayaron que el objetivo “no es aparecer como separados por la his- 
tórica batalla, sino manifestar la solidaridad entre los aliados actuales 
y rendir homenaje a los que sacrificaron sus vidas”. 
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MIRADOR 
[CHILE 
Enfermo por 
conveniencia 


Los allegados al ex dictador 
chileno Augusto Pinochet (fo- 
to) se encuentran preocupados 
por un progresivo deterioro de 
su movilidad, que se relaciona 
con sus enfermedades y avan- 
zada edad, informa ayer La 
Tercera de Santiago. El mar- 
tes pasado fue internado por 
un desmayo, un día antes que 
la Corte se expidiera sobre su 
desafuero en la Operación 
Colombo. De acuerdo con el 
diario, el general retirado, de 
89 años, debe inyectarse todas 
las mañanas una dosis de in- 
sulina, debido a la diabetes 
que padece, tras lo cual es so- 
metido a ejercicios para lu- 
char contra la atrofia muscu- 
lar. Los familiares del ex dic- 
tador comentaron que los pro- 
blemas se originan en una po- 
lineuropatía diabética, que le 
impide mantenerse en equili- 
brio. Pinochet es atendido 
permanentemente por un ki- 
nesiólogo, un cardiólogo, un 
neurólogo y un urólogo. 
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EL MUNDO 


El subcomandante Marcos empezó a 
contar Su Nueva Inicialiva política 


El líder zapatista dijo que el EZLN no puede 


seguir avanzando en soledad y llamó a la 


unión de los indígenas con otros sectores. 


Por Antonio O. Avila * 
Desde México 


Las comunidades indígenas 
de Chiapas, sur de México, 
han dado su apoyo a una nueva ini- 
ciativa política que ayer comenzó 
a hacer pública el Ejército Zapa- 
tista de Liberación Nacional 
(EZLN). El “subcomandante Mar- 
cos” dejó ver en un breve comuni- 
cado el lunes que los rebeldes po- 
drían decir adiós a las armas, una 
vez que decidieron emprender 
“una nueva iniciativa política deca- 
rácter nacional einternacional”. El 
ELZN sostuvo ayer —como el 
primero de una serie de anuncios— 
que “llegó la hora de dar un paso 
peligroso que es sólo posible si el 
indígena se junta con obreros, 
campesinos, estudiantes, maestros 
y empleados... o sea, los traba- 
jadores de la ciudad y el campo”. 
El EZLN decidió romper con su 
concepción de organización indíge- 
na y guerrillera centrada únicamen- 
te en la defensa y los derechos de los 
pueblos indios de México. A la vez 
el “jefe supremo” del alzamiento in- 
dígena zapatista, Marcos, anunció el 
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levantamiento del alerta roja (milita- 
rización de las actividades en las co- 
munidades), mientras que a la plaza 
militar de San Cristóbal de las Casas 
llegaron unos mil soldados, lo que 
creó inquietud en la zona. El alerta 
rebelde se estableció el pasado 19 de 
junio y creó una ola de incertidum- 
bre, pues el enigmático subcoman- 
dante habló en uno de sus clásicos 
comunicados de nuevas acciones que 
conllevarían el riesgo de perderlo ga- 
nado para los zapatistas. Ante lacon- 
fusión que causó, debió salir al paso 
y aclarar que las consultas no tenían 
nada que ver con un retorno a las ac- 
ciones bélicas. Ahora, en un nuevo 
mensaje enviado desde las montañas 
del sudeste mexicano, precisamente 
cuando han arreciado las versiones 
de que él vive prácticamente siem- 
pre en la ciudad de México, Marcos 
explicó en un comunicado que la co- 
mandancia indígena revolucionaria 
determinó “consultar a decenas de 
miles de bases de apoyo”. 

“Entre los días 20 y 26 de junio se 
realizaron reuniones y asambleas en 
más de mil comunidades indígenas 
en el sur oriental del Estado mexica- 
no de Chiapas.” En el punto quinto 
de los siete de que consta el comuni- 
cado, el subcomandante señaló que 
el “EZLN emprenderá unanuevaini- 
ciativa política de carácter nacional 
e internacional” y en el siguiente ex- 
plicó que la comandancia general de 
la guerrilla “hará pública, en los pró- 
ximos días, una serie de textos que 
forman parte de la llamada Sexta De- 
claración de la selva Lacandona”. 

El subcomandante Marcos apenas 
descorrió el telón sobre lo que será 
la nueva aventura de los zapatistas, 
pero en sus recientes textos ha deja- 
do ver que el movimiento indígena 
estaría dispuesto aensancharsucam- 
po de acción, sobre todo después de 
que él, como portavoz único del 
EZLN, ha arrasado con sus críticas a 
todos los partidos políticos. Incluso 
ha golpeado severamente al alcalde 
izquierdista de la ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y a 
su partido, el de la Revolución De- 
mocrática. Sin explicar la razón, el 
líder de los rebeldes indígenas acla- 
ró que en las juntas, asambleas y de- 
bates celebrados en las comunidades 
de las selvas y montañas de Chia- 
pas“participaron sólo hombres y mu- 
jeres, 100 por ciento indígenas y 100 
por ciento mexicanos, mayores de 


La imagen del líder de la revolución mexicana, s, Emlllano Zapata. 


A la entrada de “Torbellino de nuestras palabras”, que apoya al EZLN. 


edad, bases de apoyo del EZLN, que 
escucharon los informes de la direc- 
ción zapatista, así como el análisis de 
la situación nacional y la propuesta 
de un nuevo paso en la lucha”. 

En los cónclaves, para cuya reali- 
zación secerraronlos Caracoles, cen- 
tros de acción y decisión política ci- 
vil del EZLN, “después de analizar 
y discutir las ventajas y desventajas, 
los peligros y los riesgos, todos y to- 
das se manifestaron, con voto indi- 
vidual y libre, sobre la propuesta”. 
Aun cuando Marcos y la comandan- 
cia general zapatista no participan en 
elecciones y son reacios a cuestiones 
de encuestas y porcentajes, en esta 
ocasión dieron a conocer que “como 
resultado tenemos que más del 98 por 
ciento aprobó el nuevo paso, y me- 
nos del 2 por ciento decidió no apo- 
yar la propuesta”. 

En la Cuarta Declaración de la sel- 
vaLacandona, Marcos fundó el Fren- 
te Zapatista de Liberación Nacional, 


El arco 
de Chávez 


Fidel Castro llegó ayer ines- 
peradamente a Puerto La Cruz, 
Venezuela, donde hoy el presi- 
dente Hugo Chávez propondrá 
una integración energética del 
Caribe, iniciativa calificada de 
“histórica” porel mandatario cu- 
bano. Chávez, en un discurso 
que pronunció al recibir a Cas- 
tro, anunció que en una reunión 
de presidentes y representantes 
de países del Caribe que se lle- 
vará a cabo hoy propondrá cre- 
ar el “arco energético del Cari- 
be” y recordó que hizo una pro- 
puesta similar para constituir el 
“anillo energético” del sur con 
los países del Mercosur. 
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que intentó ser el brazo político de la 
guerrilla, pero que fracasó debido a 
que excluía a toda persona que mili- 
tara en algún partido o trabajara en 
puestos medios o de mando de cual- 
quier nivel de gobierno. En junio de 
1998, el subcomandante señaló que 
se trataba de crear una “organización 
civil y pacífica, independiente y de- 
mocrática, mexicana y nacional, que 
luche por la democracia, la libertad 
y la justicia en México”. 

Por su parte, Fox dijo a la prensa 
en Belmopan (Bélice), donde se ha- 
lla en visita oficial, que también es- 
tá dispuesto a “trabajar” con el “sub- 
comandante Marcos”, para lograr la 
integración de ese movimiento re- 
belde a la vida institucional de Mé- 
xico. “No sólo doy la bienvenida (a 
la iniciativa política de los rebeldes), 
sino que invito ahora al señor Mar- 
cos a que juntos armemos la etapa 
de integración a la vida política y de 
integración a acuerdos que benefi- 
cien a las comunidades” indígenas, 
señaló Fox. El portavoz de la presi- 
dencia mexicana, Rubén A guilar, en 
Ciudad de México ayer abrió la po- 
sibilidad de que se retiren las acusa- 
ciones contra el “subcomandante 
Marcos” y el resto de los insurgen- 
tes para “facilitar” su inserción en la 
política. Una orden de captura con- 
trael subcomandante Marcos y otros 
dirigentes del EZLN fue anunciada 
en febrero de 1995 por el entonces 
presidente de México, Ernesto Ze- 
dillo, al mismo tiempo que afirmó 
que el hombre detrás del pasamon- 
tañas de Marcos se llama Sebastián 
Guillén Vicente. 

Sin embargo, el funcionario negó 
que el ejército mexicano esté refor- 
zando su presencia en la zona y se- 
ñaló que los efectivos que fueron tras- 
ladados a una zona cercana del área 
controlada por los zapatistas se en- 
cuentran en “una rutina de adiestra- 
miento”. Informaciones provenien- 
tes de la zona de influencia Zapatis- 
ta, apoyadas por fotografías, ayer se- 
ñalaron que recorren la zona decenas 
de vehículos con soldados armados. 


* De El País de Madrid. Especial 
para Página/12. 
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DIALOGO CON EL FISICO GABRIEL BENGOCHEA 


La energía oculta del universo 


Por Federico Kukso 


Los cosmólogos y demás 

científicos que estudian el 
universo a gran escala suelen ser 
personas embebidas de preguntas 
de peso del tipo ¿cómo nació el 
cosmos?, ¿de qué manera evolu- 
ciona? o, peor, ¿cuál será su des- 
tino final? Pero cuando pensaban 
que tenían suficiente con estos in- 
terrogantes y sus implicancias fi- 
losóficas (como de dónde venimos 
y adónde vamos), en 1998 salió a 
flote un nuevo ingrediente cósmi- 
co que complicó aún más las co- 
sas: la “energía oscura”, vasta y 
misteriosa —que nadie vio porque 
no se puede ver— que estaría des- 
garrando el espacio. “Todavía no 
hay nada seguro que diga la ener- 
gía oscura es esto”; sin embargo, 
hay indicios”, preocupa y tran- 
quiliza al mismo tiempo el físico 
Gabriel Bengochea, miembro del 
Grupo de Teorías Cuánticas Re- 
lativistas y Gravitación (encabe- 
zado por Rafael Ferraro) del Ins- 
tituto de Astronomía y Física del 
Espacio (IAFE/UBA). 

—¿Cuáles son esas pistas? 

—El modelo del Big Bang, o sea, 
el modelo cosmológico que intenta 
explicar el universo en el que nos 
encontramos, sostiene que el espa- 
cio está constituido por tres formas 
de energía o materia. Una es la ma- 
teria hecha por átomos: las galaxias, 
los planetas... 

—Y nosotros. 

—Claro. Todo eso constituiría so- 
lamente el 4 % de todo el contenido 
del universo. Se cree que otro 23% 
está formado por la “materia oscu- 
ra”, que a diferencia de la materia co- 
mún y corriente no estaría hecha por 
átomos, sino por algo que no sabe- 
mos qué es pero que tiene presencia. 
Y lo demás, el 73 %, sería energía 
oscura, que tampoco sabemos muy 
bien lo que es. 

—Entonces, ¿qué se sabe? 

—Desde 1929, gracias al astróno- 
mo norteamericano Edwin Hubble 
sabemos que el universo se está ex- 
pandiendo. A partir de 1998, un 
equipo de cosmólogos encontró que 
sus observaciones hechas a super- 
novas, estrellas muertas que sirven 
para medir distancias entre galaxias, 
se ajustaban solamente si se agrega- 
ba un nuevo contenido al universo. 
Ocurre que el universo además de 
expandirse se expande cada vez más 
rápido. Y ahí se empezó a hablar de 
energía oscura. 

—Pero, ¿dónde estaría? 

—Primero es preciso decir que la 
energía oscura no tendría masa y que 
estaría distribuida uniformemente 
portodo el universo actuando de ma- 
nera no gravitacionalmente atracti- 
va sino repulsiva. La energía oscura 
estaría en todo el espacio, llenándo- 
lo de manera uniforme. La materia 
común y corriente y la energía oscu- 
ra no interactuarían. Y se llama “os- 
cura” porque no se la puede ver en 
ninguna longitud de onda. Sí se in- 
fiere supresenciaindirectamente. Lo 
que se trata de descifrar es la natu- 
raleza de esta energía. 

—Sería pues una cualidad más 
del universo, ¿no? 

—Algo así como la culpable de la 
aceleración; algo inherente al espa- 
ciotiempo. 

—Todo el universo que podemos 
ver, todas las estrellas, todo, en el 
inicio estaba contenido en una re- 
gión del tamaño de un átomo. ¿La 
energía oscura también? 

Sí, lo que sucede es que actual- 


Las preguntas ¿qué es el universo?, ¿de dónde viene y a dónde va?, 


¿existirá para siempre?, son el campo de trabajo de los cosmólogos, 


a quienes ahora la vida se les complicó con la energía oscura. 


X 


/ qe 
Gabriel Bengochea, físico del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE/UBA). 


“El universo está hecho por 4% de materia, 23% de materia oscura y 73% de energía oscura.” 


mente uno u otro componente do- 
minaría en el negocio del universo. 
La energía oscura hasta hace relati- 
vamente poco -—en el sentido cosmo- 
lógico- no se manifestaba. El uni- 
verso se venía expandiendo pero ca- 
da vez más despacio; se venía fre- 
nando porque la materia ejercía su 
atracción gravitatoria que reducía el 
ritmo de expansión. Pero llegó un 
momento, cuando el universo tenía 
siete mil millones de años (la mitad 
de los años que tiene hoy), en el que 
la energía oscura pasó adominar por 
sobre la materia hecha por átomos. 
Y a partir de ese momento el uni- 
verso dejó de desacelerarse para 
acelerarse. 

—Con todo esto, el universo sería 
aún algo más difícil de imaginar. 

—Puede ser. Las mediciones actua- 
les indican que el universo sería un 
plano gigante en expansión. 

—Lo malo es que no podemos sa- 
lir del universo, mirarlo y decir 
cómo es. 


—Exacto, habría que agregar una 
dimensión más a las cuatro que se 
conocen (tres espaciales y la otra, el 
tiempo). 

Se dice que esta aceleración a 
medida que pase el tiempo hará 
que veamos cada vez menos cosas 
lejanas en el cielo pues acabarán 
desapareciendo ante nuestros 
ojos al alejarse de nosotros cada 
vez más de prisa. Y que dentro de 
100 mil millones de años, el uni- 
verso visible habrá desaparecido. 

—Sí, eventualmente el universo 
morirá. Posiblemente se expanda ca- 
da vez más rápido (teoría del “Big 
Rip”). También hay modelos que di- 
cen que esa expansión algún día co- 
menzará a frenarse y a colapsar (te- 
oría del “Big Crunch”). Es difícil de 
imaginarlo porque no podemos ar- 
mar un universito en un laboratorio. 

—Pero hay simulaciones... 

—Sí, claro. Usando muchas com- 
putadoras se puede poner ciertos in- 
gredientes en el universo, digo cómo 


¡OPINION | POR MARIA CRISTINA ALVAREZ * 


in Memoriam 


están ligadas las cosas y hago que la 
computadoraresuelva las ecuaciones 
y diga cómo esas cosas se van a mo- 
ver y veo adónde llega. Justamente 
si ponés sólo materia hecha por áto- 
mos al día de hoy no hay ninguna si- 
mulación que logre reproducirel uni- 
verso que observás. Sí o sí tenés que 
poner materia oscura y para modelar 
otros detallitos, energía oscura. 

—Todo esto es bastante oscuro. 
Al lado de tanto espacio, ¿qué lu- 
gar tiene el ser humano? 

—Un simple cálculo: nosotros es- 
tamos al lado de una estrella; esta 
estrella, el Sol, forma parte de una 
galaxia llamada la Vía Láctea que 
contiene —una más, una menos— 
aproximadamente 300 mil millones 
de estrellas. Y eso ocurre en sola- 
mente una galaxia, de las miles de 
millones que se cree que existen. 

—Y eso es sólo el 4 por ciento de 
todo. 

Sí, hay que admitirlo: somos (ca- 
si) nada. 


uiero hacer un pequeño homenaje a Manuel 

Sadosky, que me puso en este camino de 
difundir la ciencia y la tecnología. Evidentemente 
fue un maestro; llegó a la secretaría y se tomó seis 
meses para analizar el CV de cada uno y encontrarle 
un trabajo acorde a su profesión y a la política de 
gestión que él quería implementar. Siempre recordé 
que fue de quien más aprendí, de él y su equipo de 
asesores. Ahí es donde se inician los programas de 
difusión y valorización de la investigación científica 
y tecnológica de acuerdo al modelo francés, 
pasantías de alumnos secundarios en laboratorios de 
investigación, los talleres de ciencia en los barrios, 
las series de televisión, y Puerto Curioso, el museo 
que no fue y desde donde se iban a desarrollar todas 
estas actividades de popularización. Comenzaba así 
en nuestro país la preocupación desde el gobierno 
nacional por desmistificar la ciencia. 

Pero hoy particularmente quiero destacar su 
aspecto humano. Se preocupó por los empleados 
de la SECyT, para que todos tuvieran su vivienda 
propia. La tarea desarrollada por mí en esa 
gestión me permitió conocerlo muy de cerca, 
conversar a veces trivialidades, y valorar su 


simpleza, amabilidad y cordialidad con quien se 
le cruzara. 

Siempre tengo presente cuando les hablaba a los 
jóvenes resaltando que no se buscaba que todos los 
estudiantes que pasaran por este programa fueran 
científicos, que las pasantías en los laboratorios de 
investigación les permitirían conocer los métodos 
para hacer ciencia y que fundamentalmente este 
método les serviría para la vida. Sé que años después 
recordaba este programa como uno de los que había 
desarrollado en la secretaría con menos presupuesto 
y por el que había recogido muchos frutos e inmenso 
reconocimiento. Fue su equipo ya alejado de la 
gestión de la SECyT el que me impulsó a 
especializarme en política y gestión en ciencia. Años 
después colaboré con la Comisión de Educación de 
la Fundación El Libro en la organización de un 
merecido homenaje en el año 2000, en la Feria del 
Libro. Quise compartir estos recuerdos que me 
alegran inmensamente, por el privilegio que me dio 
la vida de aprender y trabajar al lado de un maestro. 


* Coordinadora Nacional de Actividades 
Científicas Juveniles de la SECyT. 


[FISICA 


Un Sol en 
la Tierra 


La unión hace la fuerza. Y 
en este caso hará falta mucha, 
y bastante dinero. Un consor- 
cio de seis países construirá un 
nuevo tipo de reactor nuclear, 
con el objetivo de reproducir 
la forma en el que el Sol gene- 
ra energía. A la cabeza del 
proyecto estará Francia, que 
costeará la mitad del suculento 
presupuesto para el Reactor 
Internacional Termonuclear 
Experimental, estimado en 12 
mil millones de dólares. El 
resto quedará a cargo, en par- 
tes iguales, de China, Estados 
Unidos, Corea del Sur y Ja- 
pón. Se presume que los resul- 
tados podrían verse recién 
dentro de unos 30 años. De ser 
exitosos, el reactor proveería 
energía termonuclear, genera- 
da mediante fusión nuclear. 
Tal es el principal beneficio 
del proyecto: la energía termo- 
nuclear no produce contami- 
nantes ni desperdicios radioac- 
tivos —los principales efectos 
nocivos para el medio ambien- 
te de otros tipos de energía— y 
se cree que será la alternativa 
más confiable en el momento, 
no tan lejano, en que se agoten 
las reservas de petróleo en el 
mundo. 


SOFTWARE ESPACIAL 


Computadoras 
parlantes 


Se llama Clarissa, pero hace 
dos décadas el cine la llamó 
Hal. Como en 2001: odisea en 
el espacio, una computadora 
asistirá a los astronautas de 
una estación espacial gracias a 
su voz. Desde el próximo lu- 
nes, Clarissa, tal el nombre del 
programa informático desarro- 
llado en el Centro de Investi- 
gaciones Ames de la NASA, 
en California (Estados Uni- 
dos), hablará con los pilotos 
como una más de la tripula- 
ción, en principio para coordi- 
nar el manejo de las reservas 
de agua de la estación, aunque 
se espera que en breve pueda 
hacerse cargo de todos los 
asuntos informáticos de a bor- 
do. En rigor, Clarissa no es 
más que el software de una 
computadora portátil que “es- 
cucha” las órdenes provenien- 
tes de cualquier lugar de la es- 
tación. Y escucha, claro está, 
lo que los astronautas hablan 
entre ellos. Como hacía Hal. 
Los programadores de la NA- 
SA, precavidos, ya se encarga- 
ron de aclarar que Clarissa por 
lo menos es “amigable”. 
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El disparo de Zabaleta va camino de la red ante la mirada de Messi. El festejo desatado de los pibes y el llanto del arquero Renán. 
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Un aperil VO QUE 
salló Con fritas 


El seleccionado Sub-20 de la Argentina se 


clasificó para la final del Mundial al vencer 


2-1 a Brasil con un gol de Pablo Zabaleta en 


el tercer minuto de descuento y jugará por el 


pentacampeonato el sábado ante Nigeria. 


h | ARGENTINA 
) Ustari; Barroso, Cabral, 
Paletta, Fórmica; Zabaleta, 
/ Torres, Gago, Cardozo; Messi, 
| Oberman. 
|| DT: Francisco Ferraro. 


BRASIL 
Renán; Rafinha, Edcarlos, 
Leonardo, F. Santos; Roberto, 
Renato, Arouca, Evandro; 
Sobis, Bobó. 

DT: René Weber. 


Estadio: Utrecht (Holanda). 

Arbitro: Massimo Busacca (Suiza). 
Goles: 6m Messi (A); 74m Renato (B), 
90m Zabaleta (A). Cambios: 55m 
Thiago por Roberto (B), 66m Gabriel 
por Bobó (B), 80m Agúero por 
Oberman (A), 90m Biglia por Gago (A). 


Los jugadores de Independien- 
te homenajearon ayer (foto) al ju- 
venil arquero Emiliano Molina, 
que muriera el sábado pasado, a 
los 17 años, como consecuencia 
de un accidente automovilístico, 
sufrido hace dos semanas. Por ese 
motivo el encuentro ante Arsenal 
se postergó para la tarde de ayer, 
en Avellaneda, y sus compañeros 
rubricaron con goles el recuerdo, 
ganando 4-2. Los goles del equi- 
po de Miguel Santoro fueron con- 
vertidos por Insúa, en dos oportu- 
nidades, Frutos y Pusineri. Para 
Arsenal marcó Denis, también en 
dos ocasiones. Esta derrota com- 
plica el ingreso del conjunto de 
Sarandí a la Copa Sudamericana 
y la Copa Libertadores 2006. 


La Selección Argentina Sub- 

20 accedió ala final del Mun- 
dial de Holanda y lo hizo de la me- 
jor manera, como en un sueño: le 
ganó a Brasil por 2-1, con goles del 
talentoso Leonel Messi y, en tiem- 
po de descuento, del capitán Pablo 
Zabaleta, en lo que fuela mejor ac- 
tuación del conjunto de Francisco 
Ferraro en el torneo. El rival en la 
final, que se jugará el próximo sá- 
bado en Utrecht, será Nigeria, que 
derrotó por 3-0 a Marruecos en la 
otra semifinal. 

El Sub-20 jugó bien y por mo- 
mentos fue claro dominador del en- 
cuentro, ayudado quizá por el gol 
tempranero de Messi, iban apenas 
6 minutos de juego, que les cayó a 
los brasileños como baldazo de 
agua fría. Un golazo fue, desde más 


Un homenaje a puro gol para el pibe Molina 


DEPORTES 


ME INES 


ro 


de 20 metros; un violento zurdazo 
que se clavó en el ángulo izquier- 
do. De Messi fue la jugada y la de- 
finición, y gran parte de la jerarquía 
que mostró ayer el conjunto argen- 
tino. Por eso no debe extrañar que 
Barcelona, dueño de su pase, se ha- 
ya asegurado sus servicios hasta 
2010, con una cláusula de rescisión 
de 150 millones de euros. Messi tie- 
ne 18 años y es una de las perlas del 
fútbol mundial. 

Pero el chico es modesto. “Insisto 
en que el equipo no depende de mí. 
Soy un soldado entre otras diez fie- 
ras que ponen tanto, juegan tanto en 
cada pelota que te trasmiten algo muy 
especial”, sostuvo el volante una vez 
terminado el encuentro. Y sobre la 
asistencia a Zabaleta para el 2-1, co- 
mentó: “Al final estaba un poco can- 


Fotobaires 


sado, pero por suerte me salió la ju- 
gada que estaba buscando”. 

Argentina dominaba y hacía un se- 
gundo tiempo excepcional cuando, 
en la primera más o menos clara que 
tuvieron, con un cabezazo de Rena- 
to, a los 74 minutos, los brasileños 
consiguieron el empate. No parecía 
justo el resultado y asílo sintieron los 
jugadores argentinos, quienes asimi- 
laron rápido el error y volvieron a 
lanzarse con alma y vida al ataque 
hasta producir el milagro. 

Tuvo ambiciónel equipo nacional, 
frente a un rival que se pensó mejor 
especulando con ir a un alargue, que 
nunca llegó. Porque Messi se ilumi- 
nó otra vez y tras una buena jugada, 
en la que dejó a dos rivales en el ca- 
mino, sacó un centro al área que Ser- 
gio Agilero no pudo conectar, pero 
sí lo hizo Zabaleta para que Argen- 
tina festejara a lo grande. 

Tanta bronca les agarró a los bra- 
sileños que su entrenador René We- 
ber afirmó que el equipo argentino 
“no juega a nada y su fútbol es muy 
feo. Se dedican a obstruir y esperar 
los errores de su adversario y eso no 
agrada a los espectadores”. Por su 
parte, el técnico del conjunto argen- 
tino comentó: “Siempre es especial 
vencer a Brasil en este clásico. Pero 
si encima eso nos permite llegar a la 
final, es aún más lindo”. 

Frente a Nigeria, Argentina bus- 
cará su quinto título del mundo en la 
categoría y, de conseguirlo, dejaría 
un paso atrás a Brasil, que comparte 
posiciones con cuatro. “Más allá de 
lo individual, y ahora más que nun- 
ca, yo quiero ganar la final y sercam- 
peón del mundo. Pienso que pasa- 
mos merecidamente”, comentó Mes- 
s1, probablemente Balón de Oro de 
este mundial. 


LA SELECCION 


Y' que 


Es el segundo 
superclásico 
sudamericano en el 
mes, pero puede darle 
al seleccionado su 
primer título en 12 
años, desde la Copa 
América de 1993. 
Pekerman no confirmó 
el equipo; los 
jugadores arrastran el 
agotamiento, pero los 
brasileños tampoco 
hablan de revancha. A 
las 15.45 se detiene el 


continente. 


Qué dice 
Pekerman 


0 “Según mi forma de ver, 
va a ser otro partido. Los 
duelos entre equipos de este 
nivel siempre son otro parti- 
do. Son equipos de alta es- 
cuela y los jugadores quie- 
ren siempre hacer otro parti- 
do. Por la motivación, siem- 
pre hay un gran rendimien- 
to. Luego de que jueguen 
bien o no lo marcará el par- 
tido.” 

0 “Cada partido está marca- 
do por el desarrollo del jue- 
go y de un solo partido no 
se pueden sacar conclusio- 
nes definitivas. Brasil sigue 
siendo Brasil, más allá de un 
partido en que nos tocó estar 
bien y fuimos mejores.” 

0 “De ese partido sacamos 
algunas conclusiones, pero 
ahora estamos en circuns- 
tancias diferentes. Brasil, 
además, habrá sacado su ex- 
periencia y mostrará alguna 
diferencia frente al otro par- 
tido, más allá de los nom- 
bres. Habrá algún cambio de 
posicionamiento y alguna 
rotación de sus jugadores.” 
4 “Riquelme y Ronaldinho 
son jugadores que represen- 
tan dos de los equipos que 
prestigian el fútbol mundial. 
Son jugadores que les dan a 
sus equipos un gran poten- 
cial ofensivo y los ayudan a 
hacer circular la pelota y 
que generan muchas situa- 
ciones de gol.” 


Quiniela Nacional (A-R-S-V) Matutina 


Quiniela Nacional (u-8-C-G) Vespertina Quiniela Bonaerense vespertina 


Quiniela Nacional (O-L-N-P) Nocturna 


Quiniela Bonaerense Nocturna 
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Por Sebastián Fest 
Desde Francfort 


Es quizás el mejor regalo que 

se le puede hacer a un aman- 
te del fútbol, es el partido que pa- 
raliza a dos países y a cientos de 
millones de espectadores en todo 
un planeta. Es un Brasil-Argenti- 
na con aires de doble revancha. 
“No existe motivación más grande 
que jugar una final, y que sea an- 
te Argentina sólo puede aumentar 
esa motivación”, asegura Ronal- 
dinho, la máxima estrella brasile- 
ña. “Una final contra Brasil com- 
pensa cualquier cansancio: estas 
finales se ganan con el corazón”, 
sostiene Juan Pablo Sorin, el in- 
combustible capitán argentino. 

Hablan de la final de la Copa Con- 
federaciones, una final que por pres- 
tigio y atractivo sitúa en la atención 
de medio mundo el cierre de un tor- 
neo que sirvió de ensayo general pa- 
ra el Mundial del año próximo. 

Detrás del duelo hay tanta histo- 
ria, tantos recovecos de pasión, de 
alegrías y de lágrimas. Pero los 
43.324 espectadores en el Waldsta- 
dion de Francfort verán a un rami- 
llete de agotadas estrellas. 

La Argentina, que se mueve al 
impulso de un centro del campo en 
el que Juan Riquelme es el hom- 
bre-emblema, apoyado por Sorin y 
Esteban Cambiasso, se enfrenta a 
Brasil, encarnado en el “cuarteto 
mágico” de Kaká, Ronaldinho, Ro- 
binho y Adriano. Estrellas agota- 
das, porque todos vienen de durí- 
simas temporadas, porque la Copa 
Confederaciones fue en sí misma 
desgastante —cinco partidos en 14 
días— y porque a ninguno de los dos 


ARGENTINA: Lux; Coloccini, Sa- 
muel, Heinze; Zanetti, Sorin, Santa- 
na, Cambiasso, Riquelme; Tevez, 
Figueroa. DT: José Pekerman. 


BRASIL: Dida; Cicinho, Lucio, Ro- 
que Junior, Gilberto; Emerson, Zé 

Roberto, Kaká, Ronaldinho; Robinho, 
Adriano. DT: Carlos Alberto Parreira. 


OPINION 


Por Pablo Vignone 


DEPORTES 


JUEGA CON BRASIL LA FINAL DE LA COPA CONFEDERACIONES EN ALEMANIA 


gane el mejor (o sea, la Argentina) 


EFE 


Riquelme aplaude; Ronaldinho sonríe. Los dos mayores talentos del fútbol sudamericano se miden esta tarde en Francfort. 


el camino le resultó sencillo. 

La web oficial de la FIFA apeló a 
la estadística para demostrar por qué 
Ronaldinho y Riquelme son figuras 
de la Copa Confederaciones. El ar- 
gentino hizo un total de 338 pases en 
cuatro partidos, 68 más que el si- 
guiente jugador, que fue Ronaldin- 
ho. Ninguno fue tan efectivo con sus 
pases como Riquelme, ya que 283 
de esas pelotas llegaron al destina- 
tario correcto, casi un 85 por ciento 
de efectividad. Como dijo el medio- 
campista alemán Sebastian Deisler: 
“Riquelme jugó fantástico ante no- 
sotros, pese a que no corrió una so- 
la vez”. Ambos son estandartes del 
fútbol ofensivo, pero sobre todo ju- 
gadores insustituibles. 

Porque el fútbol, sostenido mu- 
chas veces sobre intangibles como 
el alma, la entrega o la pasión, está 
del lado de dos equipos que suman 
siete títulos mundiales (sobre 17 dis- 
putados) y cuyos caminos suelen 
cruzarse cada vez que hay algo im- 
portante en juego. 

Por eso se habla de revancha. Los 
brasileños de Parreira tratarán de ol- 
vidar el 3-1 que les propinó hace tres 
semanas el equipo de Pekerman en 
Buenos Aires e insisten en unrecuer- 


Pronósticos lógicos 


Vamos de punto (dicen). 


0 Porque ganamos 3-1 el partido anterior y la lógica indica que no 
puede haber tanta ventaja entre una selección y otra. 

0 Porque hace mucho calor en Alemania, que está soportando una 
sequía espantosa como el resto de Europa, y se sabe que los 
brasileños están mucho más adaptados a jugar en temperaturas 


extremas. Lógica pura. 


9 Porque la Selección Argentina jugó un alargue, treinta minutos de 
más, contra México, a diferencia de los brasileños, que liquidaron a 
Alemania en tiempo reglamentario. Es lógico que los jugadores estén 


más cansados. 


0 Porque tuvo 24 horas menos de descanso para el partido de hoy. 
Brasil jugó la semifinal el sábado; la Argentina, el domingo. Más 
lógico todavía. 
Porque ayer le ganamos sobre la hora en Holanda, sacándolos de la 
final del Sub-20 y, otra vez, la lógica indica que no podemos ganarle 
dos clásicos a Brasil dos días seguidos. 

9 Porque la lógica también la marca el silogismo “la Argentina gana 


los amistosos; Brasil gana los títulos 


final”, ergo “gana Brasil”. 


CS 


, “el partido de hoy es una 


Pero como de lógica el fútbol no sabe un carajo, todos estos 
“pronósticos previos” (como si pudieran ser posteriores...) resultan 


folklore puro. Fulbito. 
Ni más ni menos. 


Porque, que la Selección Argentina gane el partido de fútbol más 
atractivo, importante y trascendente del calendario mundial 2005, no 


tendrá nada de ilógico. 


do mucho más ventajoso: el de la do- 
lorosa derrota argentina por penales 
ante Brasil en la final de la Copa 
América hace menos de un año. 

¿Qué se verá en la cancha? Parrei- 
ra quiere quitarle espacios a la Ar- 
gentina y los albicelestes, controlar 
la pelota para contener el notable po- 
tencial ofensivo de su rival. Pero les 
será complejo repetir en la húmeda 
y veraniega Alemania la actuación 
de hace tres semanas en la invernal 
Argentina. “El calor hará más difí- 
cil que repitan la marca de Buenos 
Aires”, cree Kaká, que también tie- 
ne en cuenta el desgaste argentino 
ante México: “Ellos realizaron un 
partido emocional y físico”. 

“Sí, en lo físico llegábamos mejor 
hace tres semanas”, admite Cam- 
biasso. “Pero esto es una final y un 


clásico. Si se suman esas dos cosas, 
el desgaste se va.” 

Más allá del entusiasmo argenti- 
no, Pekerman tendrá que trabajar du- 
ro para que su equipo entre en con- 
diciones a la cancha. Riquelme, So- 
rin, Santana y Heinze son los más 
golpeados y cansados. Los cuatro 
fueron fundamentales para Peker- 
manenlos últimos partidos y los cua- 
tro pasaron horas en regeneración e 
hidroterapia para llegar al partido 
con las fuerzas que aún les queden. 

Porque hay que ganar, dice Cam- 
biasso. “Cuando se llega a una final, 
Argentina y Brasil no tienen otra al- 
ternativa que ganar.” Brasil piensa 
hacerlo a su manera. “Jugaré con el 
corazón en la punta de los botines”, 
asegura Kaká. Una imagen más pa- 
ra el partido de los sueños. 


Riquelminho 


“No podemos dejar a Riquel- 
me jugar a voluntad, porque de- 
sequilibra un partido —dijo ayer 
Carlos Alberto Parreira, el en- 
trenador de la selección de Bra- 
sil—. Tiene calidad suficiente co- 
mo para jugar no solamente en 
cualquier equipo brasileño, sino 
también en nuestra selección. Es 
un gran jugador.” Y agregó: “El 
partido exigirá un poco más de 
cada uno. No bastará con la 
aplicación y el talento de cada 
uno, sino el poder de supera- 
ción, que será puesto a prueba. 
Ese 10 por ciento más que todos 
deben poner hará la diferencia”. 


RIVER-SAN PABLO, ULTIMO CAPITULO DEL DUELO 


El postre lo sirven en el Monumental 


La vida de River tendrá hoy 

una jornada trascendental. 
El equipo recibirá esta noche a 
San Pablo, para continuar con los 
enfrentamientos entre conjuntos 
de la Argentina y Brasil, en una 
de las semifinales de la Copa Li- 
bertadores, con la obligación de 
revertir la derrota (2-0) sufrida 
en el primer encuentro, para po- 
der acceder a la final del certa- 
men continental. 

En ese sentido, la continuidad o 
no en este torneo puede tener con- 
secuencias en el aspecto político, a 
partir de las elecciones que se desa- 
rrollarán a fin de año. Encima, tam- 
poco está asegurada la participación 
de River en la Copa Libertadores de 
2006, que dependerá de los resulta- 
dos que se registren el próximo do- 
mingo en el torneo Clausura. 

Para mantener las chances de 
quedarse con el trofeo tan anhela- 


do, River deberá vencer a los bra- 
sileños por tres goles de diferencia. 
Pero al mismo tiempo tendrá que 
evitar que los visitantes le convier- 
tan un tanto, porque de esa manera 
estará obligado a convertirle cua- 
tro, por la nueva reglamentación 
que en igualdad de goles los de vi- 
sitante se computan como dobles. 
En el caso de que River gane 2-0, 
la definición será con tiros desde el 
punto del penal. 


RIVER: Costanzo; Diogo, Ameli, Tu- 
zzio, Domínguez; González, Mas- 
cherano, Zapata; Gallardo; Farías, 
Salas. DT: Leonardo Astrada. 


SAN PABLO: Rogerio Ceni; Fabao, 
Diego Lugano, Alex; Souza, Mineiro, 
Josué, Junior; Danilo; Amoroso, Lui- 
zao. DT: Paulo Autuori. 


Si River resulta eliminado, tam- 
bién estaría comprometida la con- 
tinuidad del entrenador Leonardo 
Astrada. El técnico tiene contrato 
vigente hasta fin de año y, si no lo- 
gra obtener un título durante este 
2005, podría alejarse del club. El 
público local acompañará en gran 
medida al equipo, ya que se recau- 
dó 1,5 millón de pesos para el due- 
lo de esta noche. Al respecto, el de- 
fensor Federico Domínguez dijo 
ayer que “el equipo sabe que tendrá 
todo el apoyo. La energía que le de- 
mos nosotros al partido será clave”. 

Marcelo Gallardo fue ayer muy 
optimista y confía en que River ““da- 
rá vuelta el 2-0”, con el que los pau- 
listas ganaron el miércoles pasado. 
Para ello, River presentaría el mis- 
mo equipo que perdió en el estadio 
Morumbí. A pesar de su golpe en el 
hombro, Costanzo mantendrá su 
puesto en el equipo inicial. 


SAMSUNG 


Nuevas Impresoras láser SAM! 


VENTA Y ALQUILER de im 


Av. Juan de Garay 2872 (1256 
lín. rot. 4943-5808 


) 


IMPRESORAS QUE IMPRE 


Un equipo para cada necesidad. 


info O digital 


Es 
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Después de mucho coque- 

teo de uno y otro lado, Al- 
fio Basile desembarcó por fin en 
La Boca. El ex entrenador de la 
Selección Argentina comparó 
aquel desafío con éste en la pre- 
sentación oficial en La Bombo- 
nera, a la diestra del presiden- 
te Mauricio Macri. “Espero que 
Boca rinda como lo hizo aque- 
lla Selección de entre 1991 y 
1994”, que estuvo invicta en 33 
partidos y ganó dos copas Amé- 
rica. “Quiero un equipo que pe- 
lee y gane todo”, aseguró. 

Basile sucede de esta manera a 
Jorge Benítez, el entrenador al- 
ternativo que había elegido Boca 
afines de 2004, cuando el club no 
pudo llegara un 
acuerdo con el 
técnico que por 
entonces diri- 
gía al plantel de 
Colón. Benítez 
salió a las escu- 
pidas de Boca 
hace un par de 
semanas, pero 
mientras los di- 
rigentes anun- 
ciaron una re- 
nuncia indecli- 
nable, el anti- 
guo técnico de las Inferiores se 
despachó con un juicio contra el 
club. 

“Los detalles que cambiaron 
para que podamos llegar a un 
acuerdo son privados”, explicó 
Basile, quien, según las versiones 
de los últimos tiempos, no era 
bien visto del todo por el presi- 
dente Macri, al que terminó de 
convencer la elección final y de- 
terminada de Diego Maradona, al 
que Basile tuvo en la Selección 
entre 1993 y 1994 y que acaba de 
“debutar” como vicepresidente 
de fútbol de Boca con semejante 
elección. De hecho, la reunión de 


Boca ya 
se hace 
el Coco 


Fotobaires 
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comisión directiva que desembo- 
cóen lacontratación de Basile ter- 
minó con la renuncia del vicepre- 
sidente tercero de Boca, Grego- 
rio Zidar. Basile le agradeció a 
Maradona la recomendación. 

“Si rendimos al 50 por ciento 
de lo que la Selección jugó en 
aquella racha de 33 partidos in- 
victa, salimos campeones segu- 
ro”, afirmó el nuevo entrenador. 
“La única verdad es cómo juega 
el equipo, si corre, si juega bien, 
si tiene orden táctico. Lo que ha- 
blamos puede ser todo verso. Acá 
hay un grupo de jugadores muy 
buenos y vamos a pelear todo”, 
prometió. 

Basile comenzará a trabajar 
mañana, en la 
pretemporada 
que Boca hace, 
como es habi- 
tual, en Tandil. 
“De refuerzos 
no quiero ade- 
lantar nada —se 
atajó—. Lo pen- 
saremos cuan- 
do el club me 
diga con qué ju- 
gadores voy a 
contar”, asegu- 
ró, aunque des- 
lizó alguna preferencia: “Me gus- 
ta (Federico) Insúa”, señaló. Sue- 
nan Ibarra, Daniel Díaz, Romag- 
noli, el chileno Valdivia y hasta 
Rivaldo... El que se va (aunque a 
Basile le gusta) es Guglielminpie- 
tro. “Nome llamó nadie y me can- 
sé”, dijo el volante. 

“Después de tantas veces que 
estuve por venir a Boca, un club 
importante no sólo acá sino en to- 
do el mundo, y no se había dado 
—recordó Basile—, se me da aho- 
ra, estoy contentísimo, con mu- 
chas ganas de trabajar, de salir 
adelante y de revertir lo que ha 
sucedido en los últimos tiempos.” 


DEPORTES 


El Ministerio del 
Interior ordenó separar 
a los dos efectivos que 
intervinieron en el 
traslado y muerte 

del hincha de 
Defensores de 
Belgrano. Los testigos 
aseguran que fue 
golpeado por 


la policía. 


El presidente del club Defen- 

sores de Belgrano, Marcelo 
Achile, criticó la actitud que tuvo 
la policía el sábado pasado en los 
incidentes registrados a la salida de 
la cancha de Huracán, que tuvo co- 
mo saldo trágico la muerte del jo- 
ven Fernando Blanco, de apenas 17 
años, quien falleció el lunes tras 
agonizar durante dos días. El go- 
bierno nacional ordenó separar 
transitoriamente de la Policía Fe- 
deral a dos efectivos queintervinie- 
ron en el traslado del hincha “has- 
ta quese aclarela situación”, según 
fuentes del Ministerio del Interior, 
en virtud de que varios testigos 
responsabilizan a la Policía por su 
muerte y desmienten las versiones 
oficiales sobre lo sucedido. 

El primer informe policial indicó 
que el joven intentó arrojarse de la 
unidad en que era trasladado, gol- 
peando su cabeza contra el pavimen- 
to, pero testigos indican que había 
sido golpeado por efectivos de la Fe- 
deral, al igual que otros hinchas. 

En ese marco, Achile, jefe de ga- 
binete de la Secretaría de Deportes 
que conduce Claudio Morresi, des- 
cribió que el joven “tenía golpes en 
todo el cuerpo” y señaló que “la po- 


licía trata a la gente que va a ver el 
fútbol como ganado; yo no sé si es- 
to es producto de la televisión para 
que dejemos de ir a los estadios”. 

El presidente de Defensores co- 
mentó que “al parecer la policía te- 
nía cuestiones pendientes con nues- 
tros hinchas”, por incidentes que se 
registraron con anterioridad en un 
partido entre Huracán y la entidad 
de Núñez, por el torneo de Primera 
B Nacional. 

El origen de los incidentes regis- 
trados el sábado, cuando hinchas 


Por la muerte del hincha, le 
apuntan a la Policia Federal 


de Defensores se enfrentaron con 
agentes después de que el equipo 
se fuera al descenso al perder por 
penales ante Chacarita, estuvo “en 
la disposición de que los hinchas 
tuvieran que quedarse en el esta- 
dio por 15 minutos” hasta que sa- 
lieran primero los simpatizantes ri- 
vales. “Esa espera generó un cal- 
do de cultivo, los ánimos no esta- 
ban para ver el festejo de Chacari- 
ta, la gente se quería ir y no podía. 
Esto es lógico en el fútbol, el que 
pierde debe irse primero.” 


Huracán busca la Primera 


Huracán —que finalizó tercero en la tabla general- y Gimnasia de Ju- 
juy —<que perdió la final por el ascenso ante Tiro Federal— jugarán esta 
noche el partido de ida por la final que decidirá cuál será el segundo 
equipo de la Primera B Nacional que jugará en Primera en la temporada 
2005-2006. El cotejo, a jugarse en el estadio de Huracán, comenzará a 
las 20.35, con el arbitraje de Darío Maccarone y televisación de TyC 
Sports. Huracán sumó muchos puntos en la temporada, culminando se- 
gundo en el Apertura (detrás de Tiro Federal) y séptimo en el Clausura. 
Gimnasia fue cuarto en la primera parte de la temporada y ganó el 
Clausura, pero perdió el ascenso al caer en Rosario 0-1 e igualar en Ju- 
juy 1-1, el sábado. Huracán jugará con Andujar; Marra, Goltz y Grimi; 
Fioretto, Monsalvo, Juan, Anívole; Alonso; Osvaldo, Larribey. Gimna- 
sia lo hará con Campi; Sosa, Ramón, Berza, Córdoba; Quinteros, Ra- 
masco, Juárez, Kmet; Roth, Balvorín. 


Página 22 Miércoles 29 de junio de 2005 


TEATRO ha 
Por 
Víctor 


DISCOS Redondo 
(poeta y 


CULTURA escritor) 


Spielberg, Cruise y “Guerra -de los mundos ; 


Debo recomendar un libro de lectura imprescindible: 
Palabra Viva, primera recopilación exhaustiva de 
textos y biografías de 103 escritoras y escritores desa- 
parecidos por la dictadura y víctimas del terrorismo de 
Estado. El libro fue editado por la SEA con el apoyo de 
la Conabip (bibliotecas populares) y son 256 páginas 
en las que se alternan cuentos, poemas, fragmentos de 
ensayos, cartas familiares, entrevistas periodísticas, et- 
cétera. Cada autor va precedido por un esbozo biográ- 
fico que incluye las circunstancias de su desaparición. 


$ 


Como una verdadera invasión extraterrestre, hoy llega a los cines de todo el mundo la oscura 
versión que el director de Tiburón realizó sobre el clásico de H. G. Wells... y aquel programita 
de radio con el que Orson Welles aterró a EE. UU. Y el dúo no cabe en sí de satisfacción. 


Guión: Josh Friedman y David Koepp, 
basado en la novela homónima de H. G. 
Wells. 

Fotografía: Janusz Kamisnki. 

Música: John Williams. 

Intérpretes: Tom Cruise, Dakota 
Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins, 
Gene Barry, Ann Robinson. 


POR LUCIANO MONTEAGUDO 


Hacía más de doce años que 

Steven Spielberg venía ru- 
miando la idea de hacer su adapta- 
ción de La guerra de los mundos, 
desde el mismo momento en que en 
una subasta internacional compró 
la última copia existente del guión 
de la legendaria versión radial de 
Orson Welles, que en 1938 sumió 
en pánico a una buena parte de la 
población de Nueva York, con su 
vívido relato de una invasión extra- 
terrestre. Fue en ese guión de We- 
lles —y no necesariamente en la 
fuente original, la novela de 1898 
del utopista británico Herbert Ge- 
orge Wells— que Spielberg encon- 
tró la inspiración de su War of the 
Worlds, demorado en su momento 
por la aparición de Día de la Inde- 
pendencia (1996), otra invasión 
alienígena que le debía mucho a la 
imaginada por el autor de El hom- 
bre invisible. 

Pero claro, la aparición de esta 
nueva Guerra de los mundos —que 
se estrena hoy en simultáneo en los 
cinco continentes, una suerte de in- 
vasión cinematográfica aescala pla- 
netaria que significativamente re- 
produce la lógica del devastador ata- 
que extraterrestre que narra— suce- 
de ahora en un escenario muy dife- 
rente: el mundo post-11 de setiem- 
bre. Eso supone que la película di- 
rigida por Spielberg y protagoniza- 
da por Tom Cruise —las dos figuras 
más poderosas y con mayor capaci- 
dad de convocatoria del Hollywood 
actual- será leída de manera muy 
consciente como una reacción a es- 
te nuevo esprit du temps. Y el pri- 
mero en reconocerlo fue el propio 
Spielberg, por ejemplo en un repor- 
taje del semanario alemán Der Spie- 
gel que reprodujo el domingo pasa- 
do el suplemento Radar: 

“La novela de Wells ha sido fil- 
mada varias veces; notablemente, 
siempre en tiempos de crisis inter- 
nacionales: la Segunda Guerra aca- 
baba de comenzar y los informes 
sobre la invasión de Hitler sobre Po- 
lonia y Hungría estaban en la tapa 
de los diarios cuando Orson Welles 
aterrorizó a millones de norteame- 
ricanos con su famosa versión ra- 
dioteatral. Cuando se estrenó la pri- 
mera versión cinematográfica, en 
1953, los norteamericanos temían 
un ataque nuclear proveniente de la 
Unión Soviética. Y nuestra versión 
también llega en un momento en 
que los estadounidenses se sienten 
profundamente vulnerables”. 

Que esta megaproducción, men- 


$ YOGA 


- Elongación 

- Posturas 

- Respiración 

- Relajación antiestrés 


Zona Palermo 
Una clase sin cargo 


Marina Ferrari Hardoy 
4963-5098 / 15-4175-0260 


Cruise, un Ulises contemporáneo, escapando de los Cíclopes electrónicos venidos del más allá. 


EL FILM MAS INQUIETANTE Y OSCURO DE SU OBRA 


Los extraterrestres de ho 
ya no vienen en son de paz 


A partir de la 
clásica novela 

de H. G. Wells, 

el rey Midas de 
Hollywood propone 
una pesadilla 

que viene a refutar 
el beatífico 
imaginario que él 
mismo construyó 
con dos de sus 
películas más 
populares, 
Encuentros 
cercanos del 
tercer tipo y E.T. 


cionada como una de las películas 
más costosas de toda la historia del 
cine, aun por encima del Titanic de 
James Cameron (aunque todavía no 
se dio a conocer un presupuesto ofi- 
cial), llegue en tiempos de vulnera- 
bilidad emocional y paranoia, pue- 
de sin duda analizarse en términos 
sociológicos eincluso políticos. Pe- 
ro se diría que la nueva película de 
Spielberg aprovecha la circunstan- 
cia que la rodea no tanto para dia- 
logar con su época —aunque hay 
cantidad de signos inequívocos que 
promueven ese diálogo, incluso iró- 
nicamente, como cuando en medio 
de un ataque de rayos pulverizan- 
tes una niña pregunta: “¿Son los te- 
rroristas?”—, sino más bien parare- 
plegarse sobre su propia obra y po- 
tenciar una pesadilla que viene are- 
futar el beatífico imaginario que él 
mismo supo construir con dos de 
sus películas más populares, En- 
cuentros cercanos del tercer tipo y 
E.T., donde los extraterrestres ve- 
nían en son de paz y se proponía una 
unión fraterna entre la Humanidad 
y lo Otro, viniera de donde viniese. 

En un memorable análisis de la 
obra de Francois Truffaut, el críti- 
co francés Serge Daney hablaba de 
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dos directores en uno: un Truffaut- 
Jekyll y un Truffaut-Hyde. Puede 
decirse que en Spielberg, bastante 
más oculta, también se da esta di- 
cotomía: la de “un cineasta respe- 
table y otro turbio, uno comedido y 
otro perturbador”, como decía Da- 
ney a propósito de Truffaut (el mis- 
mo Truffaut a quien Spielberg con- 
vocó como actor, en Close Encoun- 
ters). La diferencia con el caso Tru- 
ffaut es que en Spielberg Jekyll y 
Hyde conviven mucho más a me- 
nudo de lo que parece, aunque Hy- 
de siempre suele perder frente al 
sentimentalismo dulzón y la mora- 
lina final con que Jekyll termina 
contaminando toda la obra. 

En este sentido, el de Guerra de 
los mundos es el Spielberg más in- 
quietante, amenazador, oscuro, ob- 
sesionado con la idea de un Mal ab- 
soluto, como el que simbolizaba el 
camión de Reto a muerte, su pri- 
mer largometraje, el escualo sinies- 
tro de Tiburón, o los voraces dino- 
saurios de Jurassic Park. Como en 
esos antecedentes, que explotaban 
los miedos más inconscientes y pri- 
marios, los extraterrestres de War 
of the Worlds no tienen por qué ex- 
plicar sus acciones ni justificar su 
violencia: simplemente surgen un 
día cualquiera de las entrañas de la 
tierra, despertados de su letargo in- 
memorial por unos rayos cósmicos 
en forma de relámpagos cegadores, 
y se dedican a exterminar brutal y 
sistemáticamente a la raza huma- 
na, sin más. 

Del otro lado, el film les opone la 
figura emblemática de un padre 
(Tom Cruise). Pero no es el proto- 
típico padre de familia modelo del 
viejo cine catástrofe, sino uno acor- 
de a los tiempos que corren: sepa- 
rado, sin una vida demasiado esta- 
ble y con problemas de relación con 
su ex esposa y con sus hijos —la pe- 
queña Rachel (Dakota Fanning) y 
el adolescente Robbie (Justin Chat- 
win)-habituados ala comodidad de 
su nueva vida burguesa con la nue- 
va pareja de mamá. Porque aunque 
obrero calificado, Ray es la versión 
moderna, mecanizada, de un esti- 
bador de puerto, un estadouniden- 
se dela clase trabajadora, vecino or- 
gulloso del suburbio proletario de 
Nueva Jersey, habitado por negros 
y latinos, que son los primeros en 
recibir las descargas letales de los 
alienígenas. 

Pero como sucede en el cine es- 


tadounidense en general y en el de 
Spielberg en particular (desde El 
imperio del sol hasta La lista de 
Schindler), Guerra de los mundos 
no trata sobre aquellos que les toca 
morir, sino sobre quienes tienen la 
voluntad y la capacidad de sobrevi- 
vir, a toda costa, por encima de las 
circunstancias más adversas. Que 
es el caso de Ray, dispuesto a todo 
con tal de devolver a sus hijos sa- 
nos y salvos a su madre. La cons- 
trucción de la figura del héroe que 
hace la película —escrita por Josh 
Friedman y David Koepp, un cola- 
borador habitual de Spielberg y 
Brian De Palma- es bastante inu- 
sual en el cine de Spielberg o reco- 
noce pocos antecedentes (el propio 
Tom Cruise en Minority Report), 
porque Ray no tiene, por ejemplo, 
el carácter sentimental del capitán 
Miller que componía Tom Hanks 
en Rescatando al soldado Ryan, si- 
no más bien la determinación de un 
Ulises contemporáneo, escapando 
de los Cíclopes electrónicos veni- 
dos del más allá. 

En el transcurso de esa Odisea, 
Spielberg se dedica arevisar su pro- 
pio cine y reformular algunos de los 


En el transcurso de esta 
Odisea, Spielberg se 
dedica a revisar su 
propio cine y reformular 
algunos de los géneros 
básicos de Hollywood. 


géneros básicos de Hollywood, des- 
de el cine catástrofe hasta el cine 
bélico, pasando por el horror film 
y las road movies. Si en Encuentros 
cercanos una de las imágenes más 
impactantes era la de un enorme 
barco carguero en medio del desier- 
to, aquí la reconstruye en espejo, 
con un avión Boeing estrellado en 
un barrio parque. De la misma ma- 
nera, la que quizá fuera la mejor es- 
cena de la versión cinematográfica 
de 1953 (protagonizada por Gene 
Barry y Ann Robinson, que aquí 
aparecen en un cameo como los 
abuelos de los chicos) está pensada 
como una vuelta de tuerca sobre la 
famosa secuencia de la cocina deJu- 
rassic Park. Salvo que aquí, en vez 
de velocirraptores, hay unos ET de 
intenciones muy distintas al que ha- 
cía las delicias de Drew Barrymo- 
re dos décadas atrás. 


CINE STEVEN 


“Esto 


POR JOSE MANUEL CALVO * 


Steven Spielberg y Tom Crui- 
se vuelven a trabajar juntos en 
Guerra de los mundos. Al hablar de 
la película, ambos, amigos desde ha- 
ce 20 años, se entienden tan bien que 
casi no necesitan al periodista: se to- 
rean, se interrumpen, se ríen de las 
gracias. Cruise no puede ocultar la 
admiración que siente hacia Spiel- 
berg y no ahorra ninguna intensidad 
para expresarla. 

—¿La atracción por el tema vie- 
ne del libro de Wells o de la ver- 
sión radiofónica de Welles? 

Steven Spielberg: -Mi principal 
inspiración fue el libro. La película 
no es muy similar, excepto por un 
par de imágenes iconográficas, los 
trípodes y los haces de luz roja y que 
está narrada en primera persona. 
Creoquees más un signo de los tiem- 
pos que vivimos, muy diferentes a 
los de la novela. El programa de ra- 
dio demostró hasta qué punto era efi- 
caz la historia y lo brillante que fue 
Orson Welles, cómo logró asustar a 
tanta gente, que creyó que era una 
noticia de última hora. 

Tom Cruise: -¿Lo hizo a pro- 
pósito? 

S. S.: “Bueno, el teatro Mercury 
y Welles aseguraron que no habían 
tenido intención de asustar a la gen- 
te. Pero yo tengo la única copia que 
existe del guión original. Estoy con- 
vencido de que ése era el objetivo. 

—Welles dio explicaciones con- 
fusas. 

S. S.: “Fue muy ingeniosa su for- 
ma de explicar que era solamente una 
Obra de ficción. Hoy, la Comisión Fe- 
deral de Comunicaciones no dejaría 
que nadie se la llevara de arriba. Por 
algo así se puede ir a la cárcel. La po- 
licía registró el Mercury y confisca- 
ron los guiones. Yo tengo esa copia 
porque Howard Koch, que había es- 
crito el guión con Welles, se quedó 
dormido en su casa, no fue al teatro 
desde donde se hizo la emisión. 

—¿Cómo se comprometieron a 
hacer esta película, dejando de la- 
do muchos otros trabajos? 

S. S.: “Nos conocemos hace 20 
años. Trabajamos juntos por prime- 
ra vez en Minority report y tuvimos 
una experiencia tan buena que sacri- 
ficamos las cosas en que estábamos 
para hacer otra película. Estábamos 
hablando de que teníamos que vol- 
ver a trabajar juntos. Yo no quería 
crear unas expectativas que no fue- 
ran realistas, así que disimulé el vér- 
tigo que me había proporcionado el 
guión. Es una historia con un desa- 
rrollo magnífico, un relato brillante. 
Una visión intensa y oscura de un 
acontecimiento que, aunque no va- 
yaa pasar, si ocurriera sucedería así. 
Eso marca el tono. 

—¿Qué es y qué no es Guerra de 
los mundos? 

S. S.: —No es la típica superpro- 
ducción con extraterrestres y huma- 
nos, es una historia personal: la de 
un padre, poco entrenado en eso, que 
tiene que aprender a toda velocidad 
para poder salvar a su hija de nueve 
años y su hijo de ocho. Es un hom- 
bre-niño que tiene que hacerse adul- 
to en 24 horas para ser el padre que 
necesita ser y salvar a sus hijos. 

T. C.: —Es como un niño un poco 
mayor que sus propios hijos, pero no 
más. Es un hombre que ha sido un 
irresponsable... 

S.5S.: —Y egoísta, centrado sólo en 
sí mismo. 

—¿Se reflejarán esas tremendas 
descripciones de H. G. Wells, los 
tentáculos que asoman cuando se 
abren los cilindros, los ojos repul- 
sivos, el aliento de los alienígenas? 


SPIELBERG Y TOM CRUISE HABLAN DE “GUERRA DE LOS MUNDOS”, QUE SE ESTRENA HOY 


no es una típica 


Aunque dice 

que su inspiración 
fue el libro de 

H. G. Wells, el 
director asegura 
que lo que lo 
movilizó fue el 
guión de Orson 
Welles, del cual 
consiguió la última 
copia existente: 
“Después de leerlo, 
estoy seguro de 
que el objetivo 

de aquella emisión 
de radio era asustar 
a la gente”. El 

actor es terminante: 
“Steven es el 

mejor director”. 


S. S.: —Una de las sorpresas, te- 
niendo en cuenta mi pasado, es la di- 
ferencia entre un extraterrestre mal- 
vado y uno bueno. Hice dos pelícu- 
las con buenos: Encuentros cerca- 
nos del tercer tipo y ET. Esta es mi 
primera experiencia con malos. Y 
trabajé mucho con los efectos espe- 
ciales para ver cómo tenían que ser 
y conseguir que fueran convincen- 
tes. No quería unos extraterrestres 
tan imaginativos que no tuvieran re- 
lación con el universo real. Y eso es 
difícil: ET tenía que ser físicamente 
muy verosímil y al mismo tiempo 
que te pudiera llegar al corazón. Los 
de Guerra... tenían que ser física- 
mente creíbles, pero con un rostro y 
un cuerpo con tal brutalidad que los 
espectadores puedan creer que unos 
seres así efectivamente podrían con- 
quistar el mundo... 

—¿Acabar con la etapa de los ex- 
traterrestres simpáticos significa 
que dio un giro hacia el pesimis- 
mo? 

S. S.: —-No, no me estoy convir- 
tiendo en un pesimista. Y no renun- 
cié a mi convicción de que en el uni- 
verso inevitablemente hay vida, y, 
en mi opinión, esa vida es benévo- 
la. Yo miro al cielo de noche y lo que 
veo son mis sueños de un universo 
en armonía consigo mismo. Y miro 
a mi alrededor, veo las noticias en 
TV, y es la antítesis. A veces creo 
que una película como ésta es nece- 
saria para demostrar que quizá, pa- 
ra llevarnos bien en el mundo y con- 
viviren paz, tengamos que luchar to- 
dos contra un enemigo común que 
no sea de este planeta. Es decir, pue- 
de ser un símbolo de mi propio de- 
seo de comunicar mis sentimientos 
sobre el hecho de que nos estamos 
polarizando más y más a medida que 
avanza el siglo XXI. 

—Hace 100 años, cuando se pu- 
blicó Guerra..., había un contexto 
de miedo por la militarización de 
Alemania. La versión de Welles se 
hizo en otra situación, con la gue- 


rra mundial cercana. Hubo ver- 
siones en los 50 que reflejaban la 
Guerra Fría. Esta llega después 
del 11-S... 

S. S.: -Exactamente. La amenaza 
ahora es el terrorismo. 

—¿Ese es el mensaje que quiere 
dar? 

S. S.: -Procuro no articular los 
mensajes. Me gusta ver cómo la gen- 
te interpreta lo que hago. Es más in- 
teresante y estimulante intelectual- 
mente que mis interpretaciones. 
Creo que este film tiene un final su- 
ficientemente abierto como para que 
la gente lo vea de diferentes modos. 

—¿Peroson extraterrestres oson 
terroristas? 

S. S.: —No son terroristas, son ex- 
traterrestres que no tienen buenas in- 
tenciones respecto a la humanidad. 
Pero la amenaza que representan 
provoca que el mundo se una como 
nunca, para luchar y sobrevivir. 

—¿Hay mucha violencia? 

S. S.: -Sí, hay bastante, es para 
mayores de 13 años. Es una violen- 
cia muy realista, y creo que asumi- 
ble. Pero el aire es oscuro. Tiene que 
ver con refugiados americanos, algo 
que este país nunca experimentó. 
Hay muchos documentales sobre la 
guerra en Europa, las colas de per- 
sonas en tantos países... Pero nunca 
vimos refugiados americanos, y es- 
te film refleja más o menos las emer- 
gencias que experimentamosrecien- 
temente. 

—¿Qué le quedó del 11-S? 

S. S.: —Tenemos algo más de lo 
que sentir miedo. Yo me convertí en 
una persona mucho más paranoide 
respecto del mundo que me rodea. 
Me sentí, como muchos otros, me- 
nos seguro, por lo que respecta a mis 
hijos, a mí mismo y mi familia, por 
lo que respecta a mi país. Pero, al 
mismo tiempo, enel 11-S ocurrió al- 
go muy impresionante: vi atodos los 
países unidos en un movimiento de 
solidaridad ante un enemigo común, 
el terrorismo. Y esto es algo que no 
se había visto desde la Segunda Gue- 
rra. Por tanto, mi primera reacción 
fue de pesimismo, hasta que pude 
ver atodo el mundo unido en una ola 
de solidaridad que no se había pro- 
ducido en 60 años. 

—A quello, poco después, se rom- 
pió. 

S. S.: —Aquella unidad se rompió 
cuando nuestro presidente decidió 


“No son terroristas, 
son extraterrestres 
que no tienen buenas 
intenciones respecto 
de la humanidad”, 
señala Spielberg. 


atacar Irak. La unidad se deshizo 
cuando el presidente creyó que tenía 
una sólida coalición. Confío en que 
algún día haya democracia en Irak 
pero estuve contra la guerra, aunque 
respaldo absolutamente a los hom- 
bres y mujeres de nuestras fuerzas 
armadas y de las fuerzas de los de- 
más países que están allí. 

T. C.: —El problema es el desga- 
rro de las comunidades en las que vi- 
vimos. Cuando vemos el volumen 
de drogas administradas por los psi- 
quiatras, el analfabetismo, la crimi- 
nalidad, la inmoralidad... Son cosas 
a las que nadie se enfrenta de ver- 
dad. Esos son los enemigos. Cuan- 
do se habla de la capacidad que te- 
nemos para comunicarnos... En rea- 
lidad, hay muy poca comunicación. 
Internet tiene más que ver con la por- 
nografía que concomunicarse. El 11- 
S acabó con la pretensión de que to- 


A 


superproducción” 


“Es mi primera experiencia con ET malvados”, dice Spielberg. 


do va bien. Y lo que importa es ha- 
cer cosas, como las que hace Steven 
con su Fundación Shoa, que yo ad- 
miro. La comunicación contra la in- 
tolerancia es una de las herramien- 
tas más poderosas de este planeta. 
Lo mismo pasa con la defensa de los 
derechos humanos. 

—¿Cómo es el personaje que in- 
terpreta Tom Cruise? 

S. S.: —Es alguien que atraviesa 
una peregrinación emocional. Hace 
todo lo que está en su mano para ga- 
rantizar la seguridad de sus hijos. 

T. C.: Y lo descubre, es algo que 
no sabía. 

S. S.: —No tiene ni idea de lo que 
es capaz hasta que no se ve puesto 
a prueba por los peligros que atra- 
viesa. 

—¿Dónde ocurre todo? 

S. S.: -En Nueva Jersey, porque 
el programa de Welles se hizo allí, 
y porque yo viví allí. Y quería hacer 
una película en un escenario de gen- 
te trabajadora. Los films de ciencia 
ficción siempre pasan en barrios re- 
sidenciales, el Medio Oeste o en la- 
boratorios o escenarios planetarios. 

—¿Cómo fue la experiencia de 
trabajar con Dakota Fanning? 
Tiene 10 años, pero aparenta 
más... 

S. S.: —Tiene 10, pero en realidad 
tiene como 30. Tiene el alma de una 
mujer de 30 años, seria y profunda, 
y es una actriz milagrosa. Creo que 
es la mejor actriz infantil con la que 
trabajé, y eso es decir mucho, porque 
trabajé con muchos. Me di cuenta el 
segundo día del rodaje, cuando ha- 
blamos de las series favoritas de TV. 
Y la relación que mantuvo con Tom. 
Hablaba con Dakota como si fuera 
una persona mayor, no una niña. 

T. C.: —Fue un placer trabajar con 
ella. ¡Cuánto talento, qué maravillo- 
sa! Disfrutábamos simplemente te- 
niéndola cerca a diario. De verdad, 
una maravilla. Muy bien educada, 
pero muy divertida. 

—Hay muchas cosas de esta pe- 


lícula que no se pueden pregun- 
tar... 

S.S.: —Hay muchas preguntas que 
no quiero responder. Ya sé que es 
unasituación desequilibrada, porque 
yo sé la película que hice y la perso- 
na que pregunta no la conoce. En 
otras circunstancias, usted habría 
visto la película y podríamos hablar 
sobre ella. No tiene más remedio que 
creeren nuestra palabra: hicimos una 
película que realmente asusta, una 
versión moderna de Guerra de los 
mundos. No hay nada más que pue- 
da preguntar. 

—Habla como si estuviera muy 
satisfecho del resultado. 

S.S.: —Estoy deseando que la gen- 
te la vea, quiero comprobar si se van 


Y 


a asustar como yo espero, y también 
porque creo que es una historia muy 
contemporánea, con algunos parale- 
lismos geopolíticos. 

—Haga como que Tom Cruise no 
está aquí y hábleme de su relación 
con él. 

S. S.: -Lo conozco desde hace 20 
años, pero es la segunda vez que tra- 
bajamos juntos. Tenemos una rela- 
ción muy especial. Creo que com- 
partimos una cosa: tenemos una 
enorme pasión por nuestro oficio. Y 
nos divertimos contando historias. 
El cuenta historias como las que le 
gustarían a sus hijos y yo cuento his- 
torias que a mis siete hijos les gus- 
taría escuchar. Compartimos esa pa- 
sión y nos sentimos unos privilegia- 
dos. Cada día doy gracias por las 
oportunidades que me permitieron 
convertirme en director de cine. Es 
algo que quería desde que tenía 12 
años e hice mi primera película, en 
8 mm y sin sonido, con la cámara de 
mi padre. Y aquí estoy: un director 
de 57 años que lleva 43 dirigiendo, 
si contamos aquella primera pelícu- 
la. Todos y cada uno de los días, des- 
de entonces, di gracias por la fortu- 
na de poder ser un contador de his- 
torias, tener este trabajo y ser cine- 
asta. No hay nada mejor que eso, ex- 
cepto educar a unos hijos. 

—Y por eso trabaja en esto, y en 
un film sobre el atentado de los 
Juegos Olímpicos de Munich, 
otro sobre Lincoln, y el de India- 
na Jones... 

S. S.: —Trabajo en un montón de 
cosas porque tengo un apetito voraz 
de contar historias. Y soy avaricio- 
so: quiero que todo el mundo las es- 
cuche. 

T. C.: Ese es el asunto, y por eso 
es el mejor contador de historias del 
cine. Cuando se está con él, se nota 
la combustión creativa que loreco- 
rre. Esel mejor cineasta, todo el mun- 
do sabe esto. Sólo hay que ver las pe- 
lículas que produce y dirige, la velo- 
cidad a la que se le ocurren ideas... 
Esincreíblemente inventivo. Entien- 
dela historia, sabe cómo contarla. No 
sé si la gente se da cuenta de lo difí- 
cil que es hacer una película de sus- 
penso, de terror, y que sea una histo- 
ria personal. Nadie más podría haber 
hecho esta película. Tal cual. 


* De El País de Madrid. Especial 
para Página/12. 
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A partir de esta 
noche, en la sala 
que dirige Rubén 
Szuchmacher se 
presentarán varios 
grupos teatrales 
seleccionados en 
Córdoba entre los 
más jóvenes. La 
propuesta es parte 
de “El país teatral 
en Buenos Aires”. 
POR CECILIA HOPKINS 


Para alternar la producción te- 

atral local con la de grupos in- 
dependientes del interior, en Elkaf- 
ka (Lambaré 866) se iniciará hoy el 
ciclo El país teatral en Buenos Aires. 
Cada programa concretará un mues- 
treo del panorama del teatro joven de 
diferentes provincias, tomando una 
ciudad poraño. Paraestaprimeraedi- 
ción (que se extenderá del 29 al 2 de 
julio) fue elegida la ciudad de Cór- 
doba. “La idea de concentrar en unos 
pocos días la actividad de los artis- 
tas de teatro del interior en Buenos 
Aires —reflexiona Rubén Szuchma- 
cher, director artístico de la sala—ayu- 
dará a estas teatralidades a tener un 
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El ciclo será una muestra del panorama teatral joven en Córdoba capital. 


CICLO EN LA SALA ELKAFKA 


La llegada de los 
grupos cordobeses 


mayor reconocimiento y difusión de 
su labor. Las próximas ciudades se- 
rán Rosario y Mendoza. Creemos, de 
esta manera, ayudar a la expansión 
del teatro de todo el país”, concluye. 
El ciclo cuenta con el auspicio de la 
Agencia Córdoba Cultura, el Institu- 
to Nacional del Teatro y la colabora- 


ción de Documenta/Escénicas. 

Los grupos convocados son 8: 
Gonzalo Marull abrirá el ciclo con 
Le triple, hoy a las 20 (la obra trans- 
curre en 2050, durante el enfrenta- 
miento de la Iglesia Católica y la Igle- 
sia Maradoniana), y a las 22 se pre- 
sentará el Grupo Bacalao con Nada. 


La verdadera historia del exilio del General 


Andrés López y Ramón Landajo cuentan cómo fueron los días 
de Perón en Centroamérica: 

Quién le robó el piano en Caracas. 
Los intentos de asesinarlo. 

Cómo conoció a Isabel y cómo llegó López Rega a su entorno. 
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Mañana a las 20 llega el Grupo Or- 
ganización Q con su obra N9, de Lu- 
ciano Delprato; a las 22 irá el Teatro 
minúsculo, escenas de creación ins- 
tantánea en un bar. El viernes a las 
21, el grupo NS/NC estrenará El ós- 
culo del crepúsculo, de Ariel Dávi- 
la, y a las 23 será el turno del Grupo 
La Negra y A la mojiganga, de Na- 
talia Alvarez y María Sol Pereyra, 
con “cuatro mujeres atravesadas por 
el psicoanálisis de bolsillo, la identi- 
dad nacional y la vida extraterrestre”. 
El sábado 2, a las 21 y a las 23, se 
presentarán Cero Punto Ellas, con 
Yesterdei (en torno a la memoria, la 
autobiografía y la sensación de sole- 
dad), y el grupo La Resaca, con Tres, 
con dirección de Marcelo Massa. 
Szuchmacher analiza el proyecto. 

—Las teatralidades regionales, 
¿son una forma de teatro que in- 
tenta independizarse de los mode- 
los que genera Buenos Aires? 

—Cada región busca su forma de 
expresión. Y de algún modo, inten- 
ta generar algún modelo alternativo 
al sistema dominante de la Capital. 
Aunque no todas las ciudades del in- 
terior tienen desarrollos parejos. En 
Córdoba es notable la tradición de 
María Escudero y sus discípulos, ac- 
tivos en la idea de la creación colec- 
tiva. Estos artistas intentan generar 
sus Obras desde diferentes modelos, 
desde la dramaturgia del actor hasta 
el texto escrito en soledad. 

—¿Cuáles fueron los criterios de 
selección de las obras? 

—Los artistas convocados pertene- 
cen a una misma generación, los más 
jóvenes. Dejamos afuera de la selec- 
ción a artistas paradigmáticos como 
Paco Giménez o Cheté Cavagiatto, 
que ya tienen su espacio de consa- 
gración local y nacional. 

—¿Cuáles son las temáticas que 
abordan las obras elegidas? 

Son diversas: mitologías urba- 
nas cordobesas, la memoria autobio- 
gráfica, la lírica del ser nada o el ab- 
surdo visto por la mirada femenina. 

—¿Es teatro de texto o habrá 
experiencias interdisciplinarias? 

—Algunas obras son teatro de tex- 
to, como la de Gonzalo Marull o la 
de Ariel Dávila, y otras han sido tra- 
bajadas desde la interacción de los 
actores, autores y directores. 


ENTREVISTA 


Jugar 


POR HILDA CABRERA 


¿Por qué no expresar reali- 
dades posibles surgidas de 
experiencias cotidianas? Quizá los 
ciclos de Biodrama que se presen- 
tan periódicamente en el Teatro 
Sarmiento abonen ese deseo de re- 
creación libre. Ahora es el escri- 
tor, cineasta y director Edgardo 
Cozarinsky quien estrena un bio- 
drama en la sala de la avenida Sar- 
miento 2715, pegada al Zoo, cuya 
dirección artística corresponde a 
Vivi Tellas. La obra se denomina 
Squash (escenas de la vida de un 
actor), escrita por el mismo Coza- 
rinsky, en colaboración con el ac- 
tor Rafael Ferro, intérprete y figu- 
ra inspiradora de este trabajo, en el 
que actúan, entre otros, Lautaro 
Delgado, Marta Lubos, Jimena 
Anganuzzi y Gonzalo Heredia. Es- 
te montaje, que lleva escenografía 
de Julieta Ascar y cuenta con el 
aporte coreográfico de Diana 
Szeinblum, marca el debut del re- 
alizador en la escena y se constitu- 
ye en la nueva entrega de este ar- 
tista que dejó la Argentina en 1974 
para radicarse en Francia. Realiza- 
dor destacado en el género docu- 
mental y de ficción (su film más 
reciente es Ronda nocturna), ha es- 
crito ensayos, relatos y novelas, 
como Borges y el cine (que editó 
Sur en 1974), El pase del testigo, 
Vudú urbano, La novia de Odessa, 
El rufián moldavo y Museo del 
chisme. En diálogo con Página/12, 
responde así a las varias preguntas 
que sugiere su Ópera prima teatral. 
—En Squash se dice bromean- 
do que las líneas que surcan la 


planta de un pie (en este caso del 
protagonista) semejan el mapa 
de la Argentina. Esas líneas au- 
guran, supuestamente, tiempo 
de vida y chance, cuestiones que 
los argentinos suelen relacionar 
con los avatares del país. Inclu- 
so en otra secuencia se habla de 
la Argentina como una carga. 
¿Qué opina de esa relación de se- 
mejanza y esa carga? 

—El parecido entre la planta del 
pie y el mapa de la Argentina fue 
una ocurrencia que tuvimos al ver 
la ampliación. Pero no hubo nin- 
guna intención seria en el comen- 
tario. Lo de la carga sólo atañe al 
protagonista, cuya hermana, al 
emigrar, le deja el país todo para 
él, con madre y padre incluidos. 
Pero no son cosas importantes en 
el contexto de la obra, sólo toques 
de color al pasar. 

—¿Qué le interesó básicamen- 
te de la vida del actor Rafael Fe- 
rro, aquí protagonista y partíci- 
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A EDGARDO COZARINSKY, DIRECTOR DE “SQUASP”, EN EL CICLO BIODRAMA 


y actuar es algo parecitlo” 


Con un actor 
fetiche, Rafael 
Ferro, se estrena 
en el Teatro 
Sarmiento la obra 
Squash, que gira 
en torno de 

las confesiones 
ficcionalizadas 
del protagonista, 
ex jugador de 
tenis y de squash. 
Cozarinsky 
compara al jugador 
con el actor. 


pe del libreto, y también actor en 
una reciente película suya, Ron- 
da nocturna? 

—De Ferro me entusiasmó prime- 
ro lo bien que habla en la escena 
del jacuzzi de Ronda nocturna, los 
matices de la voz en tono siempre 
menor, algo que pocos actores do- 
minan sin caer en la falsa esponta- 
neidad de la televisión. Luego la 
intensidad de la mirada. Pero estas 
cosas son importantes en el cine. 
Cuando Vivi Tellas me invitó a ha- 
cer un biodrama no pensé inmedia- 
tamente en él. Le expliqué a Vivi 
que me interesaba hacer un para- 
lelo entre teatro y deporte, activi- 
dades en que el jugador/actor (pa- 
ra los que hay una sola y misma 
palabra en otros idiomas: playeren 
inglés, spieler en alemán) se jue- 
ga, da la cara, pone el cuerpo, es- 
tá en riesgo de fallar a cada mo- 
mento, a diferencia del cine, don- 
de se repite una toma y el monta- 
je descarta los momentos débiles. 
Poco más tarde, Rafael me contó 
que había sido deportista profesio- 
nal, tenis primero, squash después, 
y alos 29 años había abandonado 
el deporte por el arte dramático. 
Fue la edad a la que yo decidí aban- 
donar la universidad para hacer una 
vida más bien errante y free-lan- 
ce... De allí empezaron a surgir, a 
pesar de la diferencia de edad, las 
coincidencias de carácter. 

—¿Influye en este biodrama su 
formación como documentalis- 
ta? 

—No creo. Mis documentales 
fueron siempre falsos documenta- 
les, ficciones encubiertas, y desde 
hace algún tiempo ya no me inte- 
resa incursionar en ese registro. 
Squash es una ficción total, donde 
las confidencias de Rafael están 
ficcionalizadas, asociadas fuera de 
su contexto temporal. La obra 
transcurre en un tiempo y lugar 
imaginarios, el de la experiencia 
recordada y elaborada por la me- 
moria. 


Y y 


Son varias las problemáticas 
que se cruzan y compiten en la 
obra: drogadicción, sexualidad y 
locuras más o menos aceptadas 
hoy socialmente. De todo esto im- 
presiona el vínculo entre amor, 
sensualidad y dolor del que son 
protagonistas Rafael y su aman- 
te alemán Karol. ¿Qué relación 
encuentra entre la pasión, el do- 
lor y la resistencia? 

—Ante todo, una aclaración. La 
relación de Rafael y Karol no es 
de amantes. Está impregnada de 
un erotismo fuerte, frecuente en- 
tre deportistas y soldados que 
comparten situaciones de riesgo, 
pero ese erotismo es tanto más po- 
tente cuanto más se juega con él 
sin llegar al acto, algo que —y es- 
to es un sentimiento personal mío— 
lo banalizaría. En cuanto a pasión 
y dolor, la raíz es común: pasión 
viene de padecer... Y la resisten- 
cia al dolor es la prueba de virili- 
dad que ambos personajes deben 
superar. Rafael vence, Karol su- 
cumbe. 

—El deporte (que Rafael prac- 
ticó, según se cuenta, hasta los 29 
años) es también resistencia. ¿ Y 
la actuación? 

—Actuar en teatro es, como lo ha- 
go decir en la penúltima escena, 
lidiar cada noche con un toro dis- 
tinto agazapado en la oscuridad de 
la platea. 

—¿Cualquier actividad man- 
tiene al que la practica en una 
“caja” como la de Squash, espe- 
cie de cárcel (allí se originó este 
juego) en la que el deportista se 
agota? Aquí las cajas son trans- 
parentes. ¿Es éste un recurso 
empleado para que el público se 
convierta en espía o para alentar 
el deseo de que el esfuerzo tras- 
cienda y no muera con el perso- 
naje? 

—El cubo transparente y lumino- 
so no sólo es un lugar de juego vi- 
sible para el espectador, sino tam- 
bién la cárcel mental donde se de- 


Ferro fue coprotagonista de Ronda nocturna, la última película de Cozarinsky. 


baten en distintos momentos Ra- 
fael y otros personajes: la madre 
con su miedo a la demencia, el pa- 
dre que rechaza a su segunda fa- 
milíia, el canallita que vuelve con 
la rata muerta y la cara manchada 
de sangre. 

—¿Qué piensa del público de te- 
atro, sobre todo de obras como 
ésta, con individuos hipersensi- 
bilizados por las drogas, el de- 
samparo o la amenaza de una 


“Me interesaba hacer 

un paralelo entre teatro 
y deporte, actividades en 
las que el jugador/actor 
se juega, pone el 

cuerpo, da la cara.” 


muerte por cáncer? ¿Lo consi- 
dera un observador más? 

—No tengo la menor idea. Creo 
que todos somos espectadores de 
nuestras propias vidas y de las que 
nos rodean. Sólo que hay gente que 
ve y otros que se cubren los ojos. 
Cuando se estrenó Ronda noctur- 
na un imbécil escribió que era una 
película sobre putos y no habló de 
la relación entre vivos y muertos, 
del amor como potencia sobrena- 
tural, de la errancia en el laberin- 
to nocturno de la ciudad como me- 
táfora de la vida: en fin, de nada de 
lo que importaba en el film. 

—¿Qué debe tener de atractivo 
una vida para ser llevada a escena 
e interesar a otros y no solamente 
al dramaturgista o director? 

—Cualquier vida, mirada de cer- 
ca, puede ser apasionante. Se tra- 
ta de hallar el punto de coinciden- 
cia entre una experiencia vivida y 
la mirada del escritor y director que 
le dará forma. El resto es misterio. 

—La sensualidad es un elemen- 
to omnipresente en la obra. Al- 
gunas escenas parecen contrapo- 
ner la sensualidad caribeña a la 
alemana, esta última adornada 


de cuero y metal. ¿Lo cree así o 
es un ardid de autor? 

—No lo veo así. Sensualidad hay 
en todo lo que hago, en cine o li- 
teratura, por lo tanto no podía es- 
tar ausente de mi primer trabajo te- 
atral. El Caribe es un recuerdo ide- 
alizado de la infancia y la adoles- 
cencia de Rafael, la escena de la 
disco alemana es más bien una 
imagen del infierno disfrazada de 
placer. 

—¿Por qué recurre a fragmen- 
tos de Macbeth? ¿Qué fantasías 
le despierta esta obra de Shakes- 
peare? ¿Relaciona a Macbeth 
con los fantasmas, inquietantes 
siempre en sus propios relatos? 

—Me interesó anunciar que Ra- 
fael terminaría, sueño de todo ac- 
tor, haciendo Shakespeare. Puesto 
a elegir un personaje me pareció 
que Macbeth era el ideal por la im- 
portancia de la relación con los 
muertos en la obra, por el persona- 
je central a la vez fuerte y débil, 
por el poder artero de brujas y mu- 
jeres en su destino. La idea era que 
Macbeth va poseyendo poco a po- 
co a Rafael. La primera cita la di- 
ce como un medium, sin saber de 
dónde viene, después que el gurú 
le pide a la madre que le entregue 
la mente del hijo. La siguiente, 
cuando cae inerme ante un padre 
cuya doble vida no había conoci- 
do. Finalmente, desarrolladas co- 
mo problema técnico, casi humo- 
rístico, en la noche de su debut: có- 
mo decir ciertas líneas de manera 
queno parezca mera retórica, Mac- 
beth sería el subtexto de Squash. 
La conciencia de la proximidad de 
la muerte parece alimentar aquello 
de beberse la vida “hasta las he- 
ces”: apurar hasta lo que es un de- 
secho de la vida. 

—¿Se esfuerza usted también 
por no perder la capacidad de 
juego, asombro y resistencia de 
los niños? 

—Ojalá nunca traicione al niño 
que fui. 
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Con imágenes exclusivas de su DVD Live in Verona, esta banda que cuenta con casi 16 millones de álbumes 
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BATEA 


Riff viejo 
y peludo 


PAL UM 


a inconfundible voz de Lalo 

Mir sirve de introducción a lo 
que fueron unas noches bien 
calientes en Palladium, la le- 
gendaria disco “rockera” (en 
oposición al target de New York 
City) que ese mismo año sirvió 
también de escenario a la pre- 
sentación de Oktubre, obra 
magna de los Redondos. Pero 
los muchachos que se subieron 
al escenario los días 30 de abril 
y 192, 2,3 y 4 de mayo eran Pa- 
ppo, Boff, Vitico, Oscar Moro y 
JAF, dándole forma a una ver- 
sión si se quiere rara de Riff, 
pero igualmente contundente. 
Desde No detenga su motor a 
Susy Cadillac, el disco Pala- 
dium '86, que acaba de ser ree- 
ditado por el sello independien- 
te GLD, es un festival para 
aquellos que aún hoy se ani- 
man a cantar el hit Yo también 
fui heavy. Entre momentos de 
hondo dramatismo jevi como 
Necesitamos más acción, Fuera 
de mí, Mucho por hacer y Ma- 
cadam 3... 2... 1... 0..., apare- 
cen Willy Crook y Celeste Car- 
ballo poniéndole nervio a Inso- 
luble y un track de video con 
material inédito de Riff en el 
show previo a AC/DC en River, 
el 18 de octubre de 1996, con 
Mal romance y La pantalla del 
mundo nuevo. Pero no es el 
único material pappista que de- 
sembarcó en las bateas en es- 
tos días: el mismo sello se en- 
cargó de la reedición de Zona 
de nadie, el disco de 1991 con 
la formación original de Pappo- 
Boff-Vitico-Michel Peyronel que 
dejó nuevas perlas como El fo- 
rastero, Betty silicona y La voi- 
ture, con el agregado de otros 
dos temas de aquel River, Rue- 
das de metal y No detenga su 
motor. Para completar la oferta, 
el guitarrista Boff Serafine rea- 
parece en el mercado sin los 
rulos, pero con el disco Recar- 
gado. 


El “mezcladito” 
de Kabul 


e cumple un año de FM Ka- 

bul (107.9) en la vida radial 
argentina y la mejor manera de 
festejarlo es con mucha música. 
La diversidad genérica de la ra- 
dio se ve reflejada aquí, a tra- 
vés de un doble CD que pasa 
revista a todo lo que anda pa- 
sando en el rock internacional. 
Son 28 temas que reúnen, por 
única vez, a artistas y bandas 
tan diversos como Massive At- 
tack, Moby, Coldplay, Blur, Gra- 
ham Coxon, Beth Orton, the 
Verve, Placebo, The Music, Ri- 
chard Ashcroft, Radiohead y 
Depeche Mode, entre muchos 
otros. 


POR KARINA MICHELETTO 


Se cumplen cien años del na- 
cimiento de Antonio Berni, y 
los homenajes se multiplican. He 
aquí una buena forma de celebra- 
ción, además de las exposiciones 
de sus pinturas: un disco que reú- 
ne distintas Obras de la música ar- 
gentina, la mayoría poco conoci- 
das, que siguieron imaginando 
otros perfiles de Juanito Laguna, el 
personaje prototípico al que dio vi- 
da Berni. El disco, con recopilación 
y dirección artística de César Ise- 
lla, titulado, sin más, Berni. 100 
años. Juanito Laguna, incluye un 
tango de Piazzolla y Ferrer, otro de 
la pianista Hilda Herrera, una mi- 
longa de José Ríos y un par de res- 
cates especialmente sustanciosos: 
un bello tema poco frecuentado del 
repertorio de Falú-Dávalos, Juani- 
to Laguna se salva de la inunda- 
ción (Liliana Herrero y Juan Falú 
lo incluyeron en el disco en que ver- 
sionan al dúo), la zamba Navidad 
de Juanito Laguna, de Leguiza- 
món-Castilla, interpretada por el 
Dúo Salteño, y la voz de Mercedes 
Sosa en la canción El mundo pro- 
metido de Juanito Laguna, de Ar- 
mando Tejada Gómez. 

No es casual que el personaje de 
Juanito Laguna haya inspirado a 
tantos compositores y poetas. El 
mismo Berni lo describe con pre- 


El disco está atravesado 
por el tango o por la 
bossa nova, pero sobre 
todo por el folklore 

con cierto aire 
latinoamericanista. 


cisión: “Juanito Laguna es un chi- 
co pobre, pero no un pobre chico. 
No es un vencido por las circuns- 
tancias, sino un ser lleno de vida y 
esperanzas, que supera su miseria 
circunstancial porque intuye vivir 
en un mundo cargado de porvenir”. 
Y eso es lo que aparece explicita- 
do cuando Juanito Laguna remon- 
ta un barrilete, cuando juega con su 
trompo o duerme en el basural. Hu- 
bo otro personaje prototípico en el 


Canciones 
compuestas o 
interpretadas 

por Mercedes 
Sosa, Piazzolla- 
Ferrer, Falú-Dávalos 
y el Dúo Salteño, 
entre otros, 
componen este 
homenaje de 

la música popular 
al célebre 
personaje creado 
por el pintor. 


DISCOS “BERNI. 100 AÑOS. JUANITO LAGUNA” 


Juanito Laguna 


¡Berni 


Un puñado de canciones queribles para un personaje inolvidable. 


Historias de ayer y de hoy, 
para mirar y escuchar 


universo de Berni, Ramona Mon- 
tiel, la muchacha pobre del interior 
que se enfrenta ala gran ciudad. Pe- 
ro sin dudas fue Juanito Laguna el 
que quedó en la memoria colectiva 
como hijo admirado de Berni. 
Hay otra razón que explica la pro- 
liferación de voces alrededor de la 
obra de Berni, tomándola como 
punto de partida para otras creacio- 
nes, en este caso musicales. Igual 
que algunos de los que aquí le can- 
tan a su hijo dilecto, el pintor siem- 
pre tuvo clara la relación necesaria 
entre arte y política y el rol social 
del artista. En su obra eligió privi- 
legiarlo cotidiano y orientar su bús- 
queda hacia la defensa de los más 
humildes, en una línea que ya habí- 
an iniciado los muralistas mexica- 
nos. Así terminó creando el llama- 
do “nuevo realismo”, junto a artis- 
tas como Castagnino y Policastro. 
“Yo no concibo el arte sino como 
acción y testimonio. Y eso excluye 
toda tesitura meramente esteticista, 
desglosada de la realidad cuya ex- 
presión lo hace necesario. Sin esto, 
el arte pierde su sentido, su objeti- 
vo original en cualquier otra época 
de su historia”, definía el pintor. 


El disco que homenajea a Juani- 
to y a su padre está atravesado por 
el tango (Juanito Laguna ayuda a 
su madre, de Piazzolla-Ferrer, in- 
terpretado por Marcelo San Juan; 
Juanito Laguna se baña en el río, 
de Hilda Herrera) o por la bossa no- 
va (Antonio Berni, de César Isella), 
pero sobre todo por el folklore con 


Hay una yapa interesante: 


la voz del mismo Berni, 
explicando el nacimiento 
de su criatura: “Juanito 
Laguna, el personaje, 
soy un poco yo”. 


cierto aire latinoamericanista, con 
mucho de despliegue coral. Hay 
versiones casi desconocidas, como 
la zamba Navidad de Juanito La- 
guna, del Dúo Salteño, una forma- 
ción con más prestigio que difusión, 
que ahora amenaza con volver a 
reunirse. Y hay una yapa interesan- 
te: la voz del mismo Berni, expli- 
cando el nacimiento de su criatura: 
“Podría decirse que Juanito Lagu- 
na, el personaje, es un poco mi per- 


sonalidad, soy un poco yo”, advier- 
te desde la grabación. “Juanito La- 
guna surge en el Gran Buenos Ai- 
res, cuando yo comencé a hacer una 
serie de apuntes en los barrios po- 
bres. Al ver ese conjunto de chicos 
y sentir que todavía no lo había per- 
sonalizado lo suficiente, se me ocu- 
rrió ponerle un nombre. Si bien es 
un arquetipo del Gran Buenos Ai- 
res, podría ser un arquetipo de to- 
dos los changos de las ciudades de 
Latinoamérica”, explica el pintor. 
Inmediatamente después de la voz 
de Berni surge la de Mercedes So- 
sacantando El mundo prometido de 
Juanito Laguna, una creación de 
César Isella y Armando Tejada Gó- 
mez. Juanito Laguna sigue asomán- 
dose entre los cartones y arpilleras 
con los que Berni hacía sus colla- 
ges. Hoy podría ser un chico carto- 
nero, de esos que por las noches ca- 
minan las calles de Buenos Aires, 
y que ya se piensan como parte del 
paisaje. Los temas de este disco le 
cantan a ese chico cartonero, y uno 
tiende a preguntarse cuánto de esa 
inocencia infantil que describe es- 
ta poesía habrá podido guardar es- 
te Juanito actual. 


Piazzolla €: 
Amelita Baltar 
Idem. Trova, 2005 


OLLA 


MELITA BALTAR 


Entre la infinidad de antologías de 
Piazzolla que contienen más o me- 
nos lo mismo, éste es uno de los 
discos originales: el que Baltar y 
Piazzolla grabaron en Milán en 
1974, al comienzo del período Li- 
bertango. Parte es el mismo reper- 
torio que ya habían registrado para 
Columbia (Balada para un loco y 
Chiquilín de Bachín, por ejemplo) y 
parte no. Entre lo muy poco escu- 
chado están la Pequeña canción 
para Matilde, con texto de Neruda, 
y Violetas populares, sobre un poe- 
ma de Trejo. D. F. 
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Footprints live 
Wayne Shorter 
Verve, 2002 


7 WAYNE 
E. SHORTER 


footprints live! 


Este álbum de Shorter publicado ha- 
ce tres años en Estados Unidos y re- 
cién editado localmente (y a precio 
nacional) es uno de los mejores regis- 
trados por este extraordinario saxofo- 
nista y compositor en las últimas dé- 
cadas. Junto al pianista Danilo Pérez, 
el contrabajista John Patitucci y el ba- 
terista Brian Blade, logra una interac- 
ción prodigiosa y los cuatro parecen 
estar tocando todo el tiempo en el filo 
de lo posible. Riesgo estético, swing, 
empuje, sutileza y una verdadera lec- 
ción de jazz a cargo de un gran ma- 
estro en sabia compañía. D. F. 


Pablo Dacal y la Orquesta 


7 13 grandes éxitos 
de Salón. Indep. 2005 


PABLO DACAL Y LA ORQUESTA DE SALON 


ANDES EXITOS 


y 


Un clima de descontrol elegante atra- 
viesa buena parte de este CD conce- 
bido por Pablo Dacal. Siguiendo una 
línea imprecisa que en algún punto los 
vincula con grupos como la Pequeña 
Orquesta Reincidentes y Me darás mil 
hijos, esta “Orquesta de Salón” se 
atreve a todas las variantes aplicadas 
al concepto de “canción”. No le falta 
ironía al bautizar su primer disco 13 
grandes éxitos; sus versiones de Fuis- 
te mía un verano (Favio), Amor clasifi- 
cado (Rodrigo) dan cuenta de esa bo- 
rrosa frontera entre el homenaje cari- 
ñoso y la relectura cool. F. D. 


With teeth 
Nine Inch Nails 
Universal, 2005 


La enfermedad de Trent Reznor dis- 
minuyó en términos de peligrosidad, 
pero su paranoia killer sigue dispa- 
rando momentos intensos. Estuvo 
casi seis años incubando este With 
teeth: aquí le pasa por encima al 
apocalipsis urbano y se sumerge en 
otra metralla de sonidos saturados y 
desborde industrial. El tono, sin em- 
bargo, es menos retorcido. Lo prue- 
ban temas como The Hand that Fe- 
eds y Every Day ¡is Exactly the Sa- 
me. El solo hecho de que puedan 
ser tildadas de “canciones”, ya es to- 
do un avance. F.D. 


CULTURA “EL MUSEO SE HACE CUENTO”, 


UN CERTAMEN DESTINADO A ESTUDIANTES SECUNDARIOS 


Todas las imágenes de un relato 


La propuesta de la Asociación Amigos del Museo Nacional de 
Bellas Artes es que los alumnos, a partir de la observación de una 
obra, escriban un cuento con tema libre. En 2004 fue un éxito. 


POR OSCAR RANZANI 


El estímulo y el apoyo a un 

adolescente interesado en el 
arte es el primer paso para que el 
joven pueda desplegar su capaci- 
dad creativa. Un artista en poten- 
cia se desarrolla y se consolida no 
sólo por su talento, sino por las 
oportunidades que se le presentan 
en la vida. Los miembros de la 
Asociación Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes pensaron 
en esto: “El Museo se hace cuen- 
to” es un certamen destinado a es- 
tudiantes de escuelas medias pú- 
blicas y privadas (de 3%, 49, 5* y 6* 
año) que propone trazar un puen- 
te entre los jóvenes y el arte. ¿De 
qué manera? La idea es que, a par- 
tir de la observación de una obra 
de arte (pinturas, dibujos, escultu- 
ras) que vean en el museo, escri- 
ban un cuento con tema libre. Las 
bases están disponibles en todos 
los colegios de la ciudad y en la 
página www.aamnba.com.ar y el 
plazo para la entrega de los origi- 
nales vence el 31 de agosto. 

Este es el segundo año que se re- 
aliza “El Museo se hace cuento”, 
tras un inicio exitoso el año pasa- 
do en el que se recibieron 1051 
cuentos y participaron alrededor de 


27 mil alumnos de 404 colegios. 
“Nos interesaba que se pusieran en 
situación de observadores y que la 
majestuosidad de la obra se les im- 
pusiera como un hecho artístico”, 
explica la coordinadora del pro- 
yecto, María Encabo. En función 
de eso, “la inspiración o el detona- 
dor para la redacción de un relato 
breve con forma de cuento era lo 
que ellos quisieran. La historia no 
tenía que respetar ni la propia si- 
tuación que la obra mostraba sino, 
por ejemplo, inspirarse en un rela- 
to que les sugiriera algo en función 
de lo que hubieran visto”, agrega. 
Este año se repetirá esta modali- 
dad y un jurado especializado de- 
cidirá quiénes serán los ganadores. 

Se establecieron tres tipos de pre- 
mios, al igual que el año pasado. 
Uno de ellos es “Reconocimiento”, 
a través del cual serán distinguidos 
50 participantes. El premio más so- 
ñado es “Edición”, ya que de esos 
50 se publicarán 25 cuentos en el 
libro Antología, que se distribuirá 
en distintos colegios y espacios cul- 
turales. Finalmente, de los 25 pu- 
blicados, tres ganadores recibirán 
computadoras, al igual que los do- 
centes coordinadores y la escuela a 
la que pertenecen. 

“La importancia de poner a los 
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O la Comedia 


INVITAN AL TEATRO 


HUGO MIDÓN 


yueWvÉ 


sábados, domingos y feriados 15 y 17hs 
VACACIONES de INVIERNO todos los días 


agradecemos a 


Rodriguez Peña 1062 Tel: (5411) 4815-5665 


La función especial se realizará el sábado 2 de Julio a las 15 hs. 
en el Teatro LA COMEDIA, Rodriguez Peña 1062, Capital. 
Las invitaciones podrán retirase el viernes a partir de las 11 hs. 
en la redacción de Página/12 , 

Av. Belgrano 673. 


alumnos en situación de inventar 
historias necesariamente convoca 
alo lúdico, al despliegue de la cre- 
atividad y la fantasía. Y eso está 
relacionado con la lectura”, expli- 
ca Encabo. “El placer por la lec- 
tura y la escritura es determinan- 
te para que los chicos se familia- 
ricen con el hábito cotidiano de le- 
er desde un diario, un postulado, 
un problema, un texto de historia 
ouna obra de ficción”, analiza. Por 
otro lado, para los organizadores 
es una manera de acercar los jóve- 
nes al museo. “El año pasado no- 
tamos por la masividad de la con- 
currencia de los chicos en forma 
individual o en grupos de estu- 
diantes (pero no como una tarea 
obligatoria de la currícula) que 
ellos antes creían que para entrar 
al museo tenían que tener un sa- 
ber anterior. Como que entraban 
en un templo.” La participación de 
los estudiantes permitió voltear la 
barrera que los separaba. 

Martín Morgenfeld es uno de los 
estudiantes que publicaron su pri- 
mer cuento en el libro publicado 
en 2004. Tiene 17 años, y su his- 
toria, Mujer acostada, tiene el 
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Vimos cómo transformaron sus cuerpos. 


Hoy vemos cómo transformaron sus vidas. 


ESTA NOCHE 23: 00 


Mujer acostada, de Picasso, ¡ inspiró a aun 1 chico de 17 años. 


mismo título que el óleo de Pablo 
Picasso que le sirvió de inspira- 
ción para construir el relato. “Pa- 
ra los que leyeron el cuento hice 
un estructura tipo cinta de Moe- 
bius como hacía Cortázar en Con- 
tinuidad de los parques”, explica 
a Página/12. “Necesitaba, enton- 
ces, para el principio y el final, una 
imagen fuerte y atractiva y me pa- 
reció un cuadro que condensaba 
una simpleza, pero, al mismo tiem- 
po, daba para hacer una descrip- 
ción exhaustiva y que tuviera la ri- 
queza suficiente.” Pablo Kame- 
niecki publicó Passiflora Leu- 


EA EL 


canthemum, a partir del óleo Re- 
trato de Margarita Gonzaga, de 
Frans Pourbus II. “Fue una idea 
muy simple a la cual le fui dando 
sentidos, que es el de una persona 
que vuelca todo lo que tiende a ha- 
cer una imagen de sí mismo, aem- 
bellecerse. Muestra cómo decide 
hacer eso y que puede llegar a de- 
jar todo por eso”, sostiene. Ade- 
más, los alumnos premiados fue- 
ron becados y participan actual- 
mente de un taller de literatura pa- 
ra seguir construyendo ficciones 
en el marco de una realidad que 
los convoca y los contiene. 
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CARTELERA 
CINES 


GUERRA DE LOS MUNDOS 
Dir.: Steven Spielberg, con Tom Cruise. 
P/13. 

Atlas Lavalle. Lavalle 869. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). Hoy pre-estreno: 13, 15.20, 
17.40, 20.05 y 22.30 hs. 

Atlas Santa Fé. Av. Santa Fé 2015. Tel.: 
503-ATLAS (28527). Hoy pre-estreno: 13, 
15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
BATMAN 

(Inicia) Dir.: Christopher Nolan, con Chris- 
tian Bale, Michael Caine y Liam Neeson. 
P/13. 

Atlas Lavalle. Lavalle 869. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). Alas 12.20, 13.40, 15.10, 
16.25, 18, 19.15, 20.50 y 22 hs. Viernes y 
sáb. trasn. 0.10 y 1 h. 

Monumental. Lavalle 780. Tel.: 4393- 
9008/4322-1515. A las 12.45, 15.15, 20.15 
y 22.45 hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 1.15 
hs. 


BOB ESPONJA 

(En castellano) S/R. 

Los Angeles. Av. Corrientes 1770. Tel.: 
4371-3742. A las 13.30, 15.10 y 19.20 hs. 


CAMA ADENTRO 
Dir.: Jorge Gaggero, con Norma Aleandro. 
S/R. 

Gaumont!l (Espacio NCAAKMO) Av. Riva- 
davia 1635. Tel.: 4371-3050. A las 13.20, 
15, 16.40, 18.25, 20.10 y 21.55 hs. 


COMO UNA IMAGEN 
(Francia) Dir.: Agnés Jaoui, con Jean-Pie- 
rre Bacri y Marilou Berry. S/R. 
PremierlV. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Alas 16.20 y 20.40 hs. 


CONOCIENDO A JULIA 

Dir.: Istvan Szavo, con Annette Bening y 
Jeremy Irons. P/13. 
PremierlV. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. A las 18.30 hs. 


CONSTANTINE 

Dir.: Francis Lawrence, con Keanu Reeves 
y Rachel Weisz. P/13. 

Electric lll. Lavalle 836. Tel.: 4322-1846. A 
las 15, 19 y 23 hs. 


CONTRA LA PARED 
(Alemania) Dir.: Fatih Akin, con Biron Unel 
y Sibel Kekilli. P/16. 

Premierlll. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Alas 16.20 y 20.20 hs. 


CRUZADA 

con Orlando Bloom. P/13. 

Electric l. Lavalle 836. Tel.: 4322-1846. A 
las 13.15, 18 y 22.35 hs. 


DE-LOVELY 

Dir.: Irwin Winkler, con Kevin Kline y Ash- 
ley Judd. P/13. 

Premier ll. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Alas 14, 18.10 y 20.30 hs. 


EL EXPRESO POLAR 

Dir.: Robert Zemeckis. (En castellano) S/R. 
Los Angeles. Av. Corrientes 1770. Tel.: 
4371-3742. Alas 17 hs. 


EL HOMBRE DEL BOSQUE 
Dir.: N. Kassell, con Kevin Bacon. P/16. 
Lorca Av. Corrientes 1428. Tel.: 4371-5017. 
Alas 14.35, 19 y 20.45 hs. 


EL OJO 

(Hong-Kong) Dir.: Hnos. O. y D. Pang. P/13. 
Electric lll. Lavalle 836. Tel.: 4322-1846. A 
las 13, 17 y 21 hs. Sáb. trasn. 1 h. 


GEMINIS 

Dir.: Albertina Carri, Cristina Banegas. P/16. 
Gaumont lll (Espacio INCAA KM 0) Av. 
Rivadavia 1635. Tel.: 4371-3050. A las 13, 
14.45, 16.30, 18.15, 20 y 21.45 hs. 
Premier !l. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Alas 16.20 y 22.40 hs. (viernes y sáb. 
unicamente: 16 hs.) 


HERMANAS 

Dir.: Julia Solomonoff, con Valeria Bertuc- 
celli e Ingrid Rubio. P/13. 

Complejo “Tita Merello” (Espacio INCAA 
KM 2) Suipacha 442. Tel.: 4322-1195. Alas 
13.20, 16.45 y 20.20 hs. (Sala “Mirtha 
Legrand”) 


INCONSCIENTES 

(España) Dir.: Joaquin Oristrell, con Leonor 
Watling y Luis Tosar. P/13. 

Premier. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Martes y miércoles. A las 14, 16, 
18.50, 20.50 y 22.40 hs. 


LA CAIDA 

(Alemania) Dir.: Oliver Hirschbiegel, con 
Bruno Ganz. P/16. 

Atlas Lavalle. Lavalle 869. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). Alas 13, 16, 18.55 y 21.50 
hs. Viernes y sáb. trasn. 0.50 hs. 

Lorca Av. Corrientes 1428. Tel.: 4371-5017. 
Alas 14.05, 16.55, 19.45 y 22.35 hs. 


LA CASA DE LAS DAGAS 


VOLADORAS 

(China) Dir.: Zhang Yimou. P/13. 

Electric Il. Lavalle 836. Tel.: 4322-1846. A 
las 14.55, 18.55 y 22.55 hs. 

Premierlll. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Alas 14.20, 18 y 22.30 hs. 


LA ESPERANZA 

Dir.: Francisco D'Intino, con Ulises Dumont 
y A. Lombardía. S/R. 

Complejo “Tita Merello” (Espacio INCAA 
KM 2) Suipacha 442. Tel.: 4322-1195. Alas 
13.10, 16.35 y 20.05 hs. (Sala “Amelia 
Bence”) 


LA LLAMADA 2 

Dir.: Hideo Nakata. P/13. 

Electric lll. Lavalle 836. Tel.: 4322-1846. A 
las 13.05, 17.05 y 21.05 hs. Sáb. trasn. 1.05 
hs. 


LA MASACRE DE TEXAS 
Dir.: Marcus Nispel. P/16. 

Atlas Lavalle. Lavalle 869. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). Alas 12.50, 14.50, 16.50, 
18.50,20.50y22.50hs. Viernes ysáb. trasn. 
1.10 hs. 

Monumental. Lavalle 780. Tel.: 4393- 
9008/4322-1515. Alas 13.35, 15.30, 17.25, 
19.20,21.15y23.10hs. Viernes ysáb. trasn. 
1.05 hs. 

LA SECRETARIA DE 
HITLER 
(Documental/Alemania-2002) Dir.: André 
Heller y Othmar Schmiderer. S/R. 
Cosmos]l. Av. Corrientes 2046. Tel.: 4953- 
5405. A las 13.30, 15.10, 16.50, 18.30, 
20.10, 21.40 y 23.20 hs. 

LA VIDA ES UN MILAGRO 
(Serbia) Dir.: Emir Kusturica. P/13. 

Lorca Av. Corrientes 1428. Tel.: 4371-5017. 
Alas 16.15 y 22.25 hs. 

LOS CORISTAS 

(Francia) Dir.: Christophe Barratier, con 
Gerard Jugnot. S/R. 

PremierlV. Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374- 
2113. Alas 14.20 y 23 hs. 

LOS INCREIBLES 

Dir.: B. Bird. (En castellano) S/R. 

Los Angeles. Av. Corrientes 1770. Tel.: 
4371-3742. A las 13.40 y 21.10 hs. 


MELINDA Y MELINDA 

Dir.: Woody Allen, con Jonny Lee Miller y 
Radha Mitchell. P/13. 

Atlas Santa Fé Il. Av. Santa Fé 2015. Tel.: 
503-ATLAS (28527). Alas 12.50, 14.50, 17, 
19,21 y 23 hs. 


MISS SIMPATIA 2 

con Sandra Bullock. S/R. 

Electric |. Lavalle 836. Tel.: 4322-1846. A 
las 15.55 y 20.35 hs. Sáb. trasn. 1.10 hs. 


NIÑERA A PRUEBA DE 


BALAS 

con Vin Diesel. (En castellano) S/R. 

Los Angeles. Av. Corrientes 1770. Tel.: 
4371-3742. A las 13.30, 15.20, 17.10, 19 y 
21 hs. (En castellano) 


ORO NAZI EN ARGENTI- 


NA 

(Documental) Dir.: Rolo Pereyra. S/R. 
Complejo “Tita Merello” (Espacio INCAA 
KM 2) Suipacha 442. Tel.: 4322-1195. Alas 
15,18.25y21.55hs. (Sala“Mirtha Legrand”) 


PAPA SE VOLVIO LOCO!! 
Dir.: Rodolfo Ledo, con Guillermo France- 
lla y Lucía Galán. S/R. 

Atlas Lavalle. Lavalle 869. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). Alas 12.40, 14.40, 16.40, 
18.40,20.40y22.50hs. Viernes y sáb. trasn. 
1.10 hs. 

Monumental. Lavalle 780. Tel.: 4393- 
9008/4322-1515. A las 16.10, 18, 19.50, 
21.40 y 23.30 hs. Viernes y sáb. trasn. 1.20 
hs. 


RAUL SENDIC, TUPAMA- 


RO 

(Documental/Uruguay-2004) Dir.: Alejandro 
Figueroa. P/13. 

Cosmos]ll. Av. Corrientes 2046. Tel.: 4953- 
5405. A las 14.30, 16, 17.40 y 19.20 hs. 


ROBOTS 

Dir.: Chris Wedge-Carlos Saldanha. S/R. 
Los Angeles. Av. Corrientes 1770. Tel.: 
4371-3742.Alas 12.40, 14.20, 16.10, 17.50 
y 21 hs. 


RONDA NOCTURNA 

Dir.: Edgardo Cozarinsky, con Gonzalo 
Heredia. P/16. 

Complejo “Tita Merello” (Espacio INCAA 
KM 2) Suipacha 442. Tel.: 4322-1195. Alas 
14.50, 18.20 y 21.50 hs. (Sala “Amelia 
Bence”) 


SOLO UN ANGEL 

Dir.: Horacio Maldonado, con Osvaldo 
Laport y Cecilia Milone. S/R. 

Complejo “Tita Merello” (Espacio INCAA 
KM 2) Suipacha 442. Tel.: 4322-1195. Alas 
13, 14.45, 16.30, 18.15, 20y21.45 hs. (Sala 
“Delia Garcés”) 


SR. Y SRA. SMITH 

Dir.: Doug Liman, con Angelina Jolie y Brad 
Pitt. P/13. 

Atlas Lavalle. Lavalle 869. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). Alas 12.30, 15, 17.30, 20 
y 22.30 hs. Viernes y sáb. trasn. 1 h. 
Monumental. Lavalle 780. Tel.: 4393- 
9008/4322-1515. A las 13, 15.25, 17.50, 
20.15 y 22.40 hs. Viernes y sáb. trasn. 1.05 
hs. 


STAR WARS EPISODIO Ill 
(La venganza de los Sith). Dir.: George 
Lucas, con Ewan McGregor, Natalie Port- 
man y Hayden Christensen. S/R. 
Monumental. Lavalle 780. Tel.: 4393- 
9008/4322-1515. A las 13.30 y 17.45 hs. 
Viernes y sáb. trasn. 1 h. 

Los Angeles. Av. Corrientes 1770. Tel.: 
4371-3742. A las 15.40, 18.10 y 20.40 hs. 
(En castellano) P/13. 


UNA MUJER INFIEL 

Dir.: Tod Williams, con Kim Basinger y Jeff 
Bridges. P/16. 

Atlas Santa Fé l. Av. Santa Fé 2015. Tel.: 
503-ATLAS (28527). Alas 13.25, 15.40, 18, 
20.15 y 22.30 hs. 


WHISKY ROMEO ZULU 

Dir.: Enrique Piñeyro, con Mercedes Morán 
y Alejandro Awada. S/R. 

Gaumont Il (Espacio INCAA KM 0) Av. 
Rivadavia 1635. Tel.: 4371-3050. A las 
12.50, 15.05, 17.20, 19.35 y 21.50 hs. 


SHOPPINGS 


ATLAS PASEO ALCORTA. 
Salguero y Alcorta. Tel.: 503-ATLAS 
(28527). 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

BATMAN (Inicia): 13.20, 16.20, 19.20 y 
22.20 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.55 hs. 

SR. Y SRA. SMITH: 12.50, 15.05, 17.30, 
19.50 y 22.35 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.50 hs. 


ATLAS PATIO BULLRICH. 
Av. del Libertador 750. Tel.: 503-ATLAS 
(28527) 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

SR. Y SRA. SMITH: 12.50, 15.20, 18, 20.20 
y 22.50 hs. P/13. Sáb. trasn. 1 h. 

EL HOMBRE DEL BOSQUE: 14.20, 18.20 
y 22.30 hs. P/16. Sáb. trasn. 0.10 hs. 

LA CAIDA: 13.20, 16.30, 19.30 y 22.20 hs. 
P/16. Sáb. trasn. 1 h. 

UNA MUJER INFIEL: 12.50, 15.20, 17.40, 
20.15 y 22.30 hs. P/16. Sáb. trasn. 0.40 hs. 
MELINDA y MELINDA: 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 y 22.50 hs. P/13. Sáb. 
trasn. 0.40 hs. 

CAMA ADENTRO: 12.40,16.20y20.40hs. 
Ss/R. 

DE-LOVELY: 12.40, 15, 17.20, 20 y 22.15 
hs. P/13. Sáb. trasn. 0.50 hs. 


CINEMARK 10 

(Palermo). Beruti 3399. Tel.: 4827-9500. 
GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 12.20, 14.50, 17.20, 19.50 y 22.20 
hs, P/13. Trasn. 0.55 hs. 

NINERA A PRUEBA DE BALAS: 12.10, 
14.35 y 18.40 hs. (En castellano) S/R. 
ELHOMBRE DEL BOSQUE: 11.50, 13.50, 
15.50, 17.50, 19.50 y 22.10 hs. P/16. Vier- 
nes, sáb. y miérc. trasn. 0.10 hs. 
STARWARS Episodio!ll!l (La venganza de 
los Sith): 11.40, 16.45, 19.35 y 22.40 hs. 
P/13. Viernes, sáb. y miérc. trasn. 1.35 hs. 
SR. Y SRA. SMITH: 11.40, 14.05, 16.45, 
19.15 y 22 hs. P/13. Viernes, sáb. y miérc. 
trasn. 0.40 hs. 

UNA MUJER INFIEL: 11.30, 13.50, 16.15, 
18.45y21.50hs.P/16. Viernes, sáb. y miérc. 
trasn. 0.15 hs. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 14.20, 16.30, 
20.50 y 23 hs. S/R. Viernes, sáb. y miérc. 
trasn. 1.05 hs. 

LA CAIDA: 13.10, 16.10, 19.15 y 22.30 hs. 
Viernes, sáb. y miérc. trasn. 1.35 hs. 
BATMAN (Inicia): 11.25, 14.10, 17.20, 
20.10, 22.20 y 23 hs. P/13. Viernes, sáb. y 
miérc. trasn. 1.20 y 1.45 hs. 

LA MASACRE DE TEXAS: 11.30, 13.35, 
16, 18.10, 20.30 y 22.50 hs. P/16. Viernes, 
sáb. y miérc. trasn. 1.15 hs. 

MELINDA y MELINDA: 12.50, 15.10, 
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17.20, 19.30 y 21.40 hs. P/13. Viernes, sáb. 
y miérc. trasn. O h. 


CINEMARK 8 

(Puerto Madero). Alicia Moreau de Justo 
1960. Tel.: 4315-3008. 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 12.50, 15.15, 17.45, 20.15 y 22.45 
hs. P/13. 

LA CAIDA: 13.15, 16.15, 19.15 y 22.25 hs. 
Viernes y sáb. trasn. 1.35 hs. 

SR. Y SRA. SMITH: 14.30, 17.10, 19.50 y 
22.30 hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 1.10 
hs. 

UNA MUJER INFIEL: 13.30, 15.45, 18.10, 
20.35 y 22.55 hs. P/16. Viernes y sáb. trasn. 
1.25 hs. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 13.35, 15.50, 
18.05, 20.25 y 22.45 hs. S/R. Viernes y sáb. 
trasn. 1.05 hs. 

NINERA A PRUEBA DE BALAS: 13.40 y 
18 hs. (En castellano) S/R. 

STARWARS Episodio!ll (La venganza de 
los Sith): 16.25, 19.20y22.20hs.P/13. Vier- 
nes y sáb. trasn. 1.40 hs. 

LA INTERPRETE: 15.25, 20.15 y22.50hs. 
P/13. Viernes y sáb. trasn. 1.45 hs. 
BATMAN (Inicia): 14.20, 15.55, 17.30, 
19.05,20.40y22.40hs. P/13. Vienes ysáb. 
trasn. 0.50 hs. 


ABASTO DE BUENOS 


AIRES 

(Hoyts General Cinema). Av. Corrientes 
3200. Tel.: 4866-4800. 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 11, 12.05, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.40, 22 y 23.10 hs. P/13. Miérc. trasn. 
NINERA A PRUEBA DE BALAS: 11, 
13.05, 15.25, 17.50, 20.15 y 22.45 hs. (En 
castellano) S/R. Viernes y sáb. trasn. 

SR. Y SRA. SMITH: 11.20, 12, 14, 14.45, 
16.50, 17.35, 19.40, 20.25, 22.30 y 23.15 
hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 

LA CAIDA: 13.40 y 19.45 hs. P/16. Vier- 
nes y sáb. trasn. 
STAR WARS Episodio III (La venganza de 
los Sith): 11, 16.50 y 23 hs. P/13. Viernes y 
sáb. trasn. 
LA CASA DE CERA: 11.05, 17.50 y 22.50 
hs. P/16. Viernes y sáb. trasn. 

MELINDA y MELINDA: 12.15, 14.25 y 
20.15 hs. P/13. 
BATMAN (Inicia): 11, 12.20, 13.50, 15.40, 
16.50, 17, 19, 20.10, 22.20, 22.40 y 23.30 
hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 11.05, 13.05, 
13.25, 15.20, 15.35, 17.40,20,20.30y22.30 
hs. S/R. Viernes y sáb. trasn. 

LA MASACRE DE TEXAS: 11.15, 13.20, 
15.40, 18.05, 20.30 y 23 hs. P/16. Viernes 
y sáb. trasn. 


VILLAGE RECOLETA. 
Vicente López y Junín. Tel.: 0810-444- 
66843. 

LA MASACRE DE TEXAS: 10.05, 12.10, 
14.15, 16.20, 18.30, 20.40 y 22.50 hs. P/16. 
Viernes, sáb. y miérc. trasn. 
SALVADOS!: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 y 22.45 hs. P/13. Viernes, sáb. 
y miérc. trasn. 

BATMAN (Inicia): 10.10, 11.45, 13.50, 
15.50, 17.30, 19.30, 21.45 y 23.15 hs. P/13. 
Viernes, sáb. y miérc. trasn. 

CAMA ADENTRO: 11,12.50, 14.40, 16.30, 
18.20, 20.10 y 22.15 hs. S/R. Viernes, sáb. 
y miérc. trasn. 

DE-LOVELY: 12.30, 16.10y20.30hs. P/13. 
ELHOMBRE DEL BOSQUE: 10.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 18.20, 20.20 y 22.30 hs. P/16. 
Viernes, sáb. y miérc. trasn. 

STARWARS Episodio lll (La venganza de 
los Sith): 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 y 22.45 
hs. P/13. Viernes, sáb. y miérc. trasn. 

LA CAIDA: 10.05, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.15 y 22.15 hs. P/16. Vier- 
nes, sáb. y miérc. trasn. 

MELINDA y MELINDA: 110.50, 13.10, 
15.30, 17.50, 20 y 22.30 hs. P/13. Viernes, 
sáb. y miérc. trasn. 

NINERA A PRUEBA DE BALAS: 10.05, 
12.05, 14.05, 18.45, 20.50 y 23 hs. (En cas- 
tellano) S/R. Viemes, sáb. y miérc. trasn. 
PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 10.05, 12.05, 
14.10, 16.15, 18.20 y 23.15 hs. S/R. Vier- 
nes, sáb. y miérc. trasn. 

SR. Y SRA. SMITH: 10.30, 13, 15.30, 18, 
20.30y23.15hs.P/13. Viernes, sáb. y miérc. 
trasn. 

UNA MUJER INFIEL: 10.30, 12.50, 15.10, 
17.30, 19.50 y22.15 hs. P/16. Viernes, sáb. 
y miérc. trasn. 


BARRIOS 


BELGRANO 

ARTEPLEX 

(ex Savoy). Av. Cabildo 2829. Tel.: 4781- 
6500. 

MELINDA y MELINDA: 13.15, 15.15, 
17.10,19.10,21.10y23hs.P/13.Sáb.trasn. 
0.40 hs. (Sala “Federico Fellini”) 
DE-LOVELY: 13.20, 15.40, 18, 20.25 y 
22.45 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.55 hs. (Sala 
*Ingmar Bergman”) 

CONTRA LA PARED: 13.45, 16.05, 18.20, 
20.35 y 22.50 hs. P/16. Sáb. trasn. 0.55 hs. 
(Sala “Luis Buñuel”) 
CONOCIENDO A JULIA: 15.20, 19y22.55 
hs. P/13. (Sala “Francois Truffaut”) 
GEMINIS: 13.35, 17.20 y 21.20 hs. P/16. 
Sáb. trasn. 0.50 hs. (Sala “Francois Truf- 
faut”) 


ATLAS GENERAL PAZ. 
Av.Cabildo2702. Tel.: 503-ATLAS (28527). 
GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

BATMAN (Inicia): 12.30, 15.30, 18.30 y 
21.30 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.30 hs. 
LACAIDA: 12, 18.50y21.50hs. P/16. Sáb. 
trasn. 0.45 hs. 

NINERA A PRUEBA DE BALAS: 12.40, 
14.50 y 16.50 hs. (En castellano) S/R. 
UNA MUJER INFIEL: 12.50, 15, 17.30, 20 
y 22.20 hs. P/16. Sáb. trasn. 0.50 hs. 
CAMA ADENTRO: 14.40, 16.40, 18.40, 
20.40 y 22.40 hs. S/R. Sáb. trasn. 1 h. 
SR. Y SRA. SMITH: 12.30, 15.20, 17.50, 
20.20 y 22.40 hs. P/13. Sáb. trasn. 1 h. 
ELHOMBRE DEL BOSQUE: 12.20, 14.20, 
16.10, 18,20 y 22 hs. P/16. Sáb. trasn. 0.40 
hs. 

ATLAS SOLAR DE LA ABA- 
DIA. 

Av.L.M. Campos y Maure. Tel.: 503-ATLAS 
(28527). 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

SR. Y SRA. SMITH: 12.50, 15.10, 17.30, 
19.50 y 22.10 hs. P/13. 

BATMAN (Inicia): 13.10, 15.50, 18.30 y 
21.50 hs. P/13. 

BELGRANO MULTIPLEX 
Obligado y Mendoza. Tel.: 4783-2186. 
GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 12.20, 13.10, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.50, 18.50, 20.10, 21, 22.30 y 23.10 hs. 


P/13. 

SALVADOS!: 13.10, 17.10, 19.10, 21.10 y 
23.10 hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 1.10 
hs. 

BATMAN (Inicia): 11.50, 14.30, 17.10 y 
22.30 hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 1.20 
hs. 

SR. Y SRA. SMITH: 15.10, 17.40, 20.10 y 
22.40 hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 1.10 
hs. 

LA CAIDA: 13.10, 16.10 y 22.10 hs. P/16. 
Viernes y sáb. trasn. 1.10 hs. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 15.10 y 19.50 
hs. S/R. Viernes y sáb. trasn. 1.10 hs. 
STARWARS Episodio!ll (La venganza de 
los Sith): 12.20 y 19.20 hs. P/13. Viernes y 
sáb. trasn. 1 h. 


SHOWCASE CINEMAS. 
Monroe 1655. Tel.: 4786-3232. 
SALVADOS!: 12.10, 14.15, 16.20, 18.30, 
20.40y22.45hs.P/13. Viernes, sáb. y miérc. 
trasn. 

BATMAN (Inicia): 13.30, 14, 16.35, 17.05, 
19.25, 19.55, 22.20 y 22.50 hs. P/13. Vier- 
nes, sáb. y miérc. trasn. 

UNA MUJER INFIEL: 13, 15.30, 17.50, 
20.15y22.40hs.P/16. Vienes, sáb. y miérc. 
trasn. 

SR. Y SRA. SMITH: 12.25, 12.55, 14.55, 
15.25, 17.25, 17.55, 20, 20.30, 22.30 y 23 
hs. P/13. Viernes, sáb. y miérc. trasn. 
NINERA A PRUEBA DE BALAS: 12.10, 
14.20, 16.30, 18.40,20.50y23hs. S/R. Vier- 
nes, sáb. y miérc. trasn. 

LA CAIDA: 13.05, 16.10, 19.15 y 22.25 hs. 
P/16. Viernes, sáb. y miérc. trasn. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 15.20 y 20.20 
hs. S/R. Viernes, sáb. y miérc. trasn. 
MELINDA y MELINDA: 12.05, 14.15, 
16.25, 18.35, 20.45 y 22.55 hs. P/13. Vier- 
nes, sáb. y miérc. trasn. 

STARWARS Episodio!ll (La venganza de 
los Sith): 12.30, 17.30 y 22.35 hs. hs. P/13. 


CABALLITO 


CINE DUPLEX 

(ex Lyon). Av. Rivadavia 5050. Tel.: 4902- 
5682. 

MELINDA y MELINDA: 13.20, 15.15, 
17.10,19.05,21y22.55hs.P/13.Sáb.trasn. 
0.45 hs. 

LA CAIDA: 13.30, 16.30, 19.25 y 22.25 hs. 
P/16. Sáb. trasn. 0.55 hs. 


CINEMARK 6. 

Av. La Plata 96. Tel.: 4982-7117. 
GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 12, 14.30, 16.50, 19.30 y 22.10 hs. 
P/13. 

SR. Y SRA. SMITH: 12.10, 14.40, 17.10, 
19.40 y 22.20hs. P/13. Viernes y sáb. trasn. 
1.15 hs. 

BATMAN (Inicia): 11.50, 12.50, 14.15, 
15.50, 17, 18.50, 19.50, 21.50 y 22.40 hs. 
P/13. Viernes y sáb. trasn. 0.50 y 1.25 hs. 
PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 11.55, 14, 
16.05, 18.10, 20.20 y 22.30 hs. S/R. Vier- 
nes y sáb. trasn. 0.40 hs. 

STARWARS Episodio!ll (La venganza de 
los Sith): 13, 16, 19 y 22 hs. P/13. Vienes 
y sáb. trasn. 0.55 hs. 


FLORES 


ATLAS RIVERA INDARTE. 
Rivera Indarte 44. Tel.: 503-ATLAS (28527) 
GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

BATMAN (Inicia): 13, 16, 19 y 22 hs. P/13. 
Sáb. trasn. 1 h. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 12.10, 14.15, 
16.20, 18.25, 20.30 y 22.40 hs. S/R. Sáb. 
trasn. 0.45 hs. 

SR. Y SRA. SMITH: 12.30, 15, 17.30, 20 y 
22.25 hs. P/13. Sáb. trasn. 1 h. 

LA CAIDA: 15.45, 18.55 y 21.55 hs. P/16. 
Sáb. trasn. 0.55 hs. 

NIÑERA A PRUEBA DE BALAS: 12.10, 
14.10,16.15y18.15hs. (En castellano) S/R. 
SALVADOS!: 13.45, 20.20 y 22.20 hs. 
P/13. Sáb. trasn. 1.05 hs. 


VILLA DEL PARQUE 


DEL PARQUE SHOPPING. 
Nazarre 3135. Tel.: 4505-8074. 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13.30, 15.45, 18, 20.15 y 22.30 hs. 
P/13. 

SR. Y SRA. SMITH: 13.40, 15.55, 18.10, 
20.25 y 22.40 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.45 hs. 


LINIERS 
PLAZA LINIERS SHOP- 


PING CENTER. 

Ramón L. Falcón 7115. Tel.: 5611-1020. 
BATMAN (Inicia): 12.15, 14.50, 17.25, 20 
y 22.35 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.55 hs. 
PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 13.10, 15, 
16.50, 18.40, 20.30 y 22.20 hs. S/R. Sáb. 
trasn. 0.15 hs. 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 12, 14.10, 16.20, 18.30, 20.40 y 
22.45 hs. P/13. 


CASEROS 


PARAMOUNT. 

3 de Febrero 2561. Tel.: 4750-1438. 
BATMAN (Inicia): 14.45, 16, 17.15, 18.30, 
19.45, 21 y22.15hs.P/13. Sáb. trasn. 23.30 
y 0.45 hs. 


SAN ISIDRO 


ATLAS SAN ISIDRO 

(Tren de la Costa). La Salle 653. Tel.: 503- 
ATLAS (28527). 

GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

SR. Y SRA. SMITH: 13, 15.20, 17.40, 20 y 
22.20 hs. P/13. 

BATMAN (Inicia): 13, 16, 19 y 22 hs. P/13. 
LA CAIDA: 13.20, 16.20, 19.20 y 22.10 hs. 
P/16. 

MELINDA y MELINDA: 12.40, 14.40, 
16.40, 18.40, 20.40 y 22.40 hs. P/13. 


AVELLANEDA 
ATLAS ALTO AVELLANE- 


DA. 

Guemes 897. Tel.: 503-ATLAS (28527). 
GUERRA DE LOS MUNDOS. Hoy pre- 
estreno: 13, 15.20, 17.40, 20.05 y 22.30 hs. 
P/13. 

PAPA SE VOLVIO LOCO!!: 12.40, 14.40, 
16.40, 18.35, 20.30 y 22.25 hs. S/R. Sáb. 
trasn. 0.50 hs. 

STARWARS Episodio!ll (La venganza de 
los Sith): 16.25 hs. P/13. Sáb. trasn. 1 h. 
BATMAN (Inicia): 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 y 22.30 hs. P/13. Sáb. trasn. 0.10 y 
1.10 hs. 

SR. Y SRA. SMITH: 13, 15.20, 17.40,20.10 
y 22.40 hs. P/13. Sáb. trasn. 1.10 hs. 
NINERA A PRUEBA DE BALAS: 12.20, 
14.20,16.20y20.40hs. (En castellano) S/R. 


LA CASA DE CERA: 18.20 y 22.40 hs. 
P/16. Sáb. trasn. 1 h. 

SALVADOS!: 12.45, 14.35, 19.10, 21 y 
22.50 hs. P/13. 


QUILMES 


CERVANTES. 

Rivadavia 129. Tel.: 4253-1234. 

LA CASA DE CERA: 15, 17.20, 19.40 y 
21.45 hs. P/16. 

MISS SIMPATIA2: 14.50,17,19.15y21.30 
hs. P/13. 


CICLOS 


NACIONAL CERVANTES 
(Sala “I.N.E.T.”). Libertad 815. Tel.: 4816- 
4224. 

EL PERRO (2004) Dir.: Carlos Sorín, con 
Juan Villegas y Walter Donado. Ciclo 
“Nuevo cine argentino”. Hoy: 18 hs. Ent. 
libre. 

UN GUAPO DEL 900 (1960) Dir.: Leopol- 
do Torre Nilsson, con Alfredo Alcón, Arturo 
García Buhr, Lydia Lamaison, Luis Otero y 
Susana Mayo. Ciclo “Clásicos de nuestro 
cine”. Jueves: 17.30 hs. Ent. libre. 


(British Arts Centre). Suipacha 1333. Tel.: 
4393-6941. 

THE BENNY HILL SHOW 
(U.K.-1969/1971) Episodio 4. Dir.: John 
Robins-David Bell, con Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie Wright y Kay Fra- 
zer. Miércoles a viernes: 18 hs. (En inglés 
sin subtítulos en castellano) Ent. libre. 


BANFIELD TEATRO 


ENSAMBLE 

(Complejo Cultural). Larrea 350 (Lomas de 
Zamora). Tel.: 4392-2011. 

Ciclo “Entre bambalinas”. ESCLAVA DEL 
AMOR (Rusia-1976) Dir.: Nikita Mikhalkov. 
Jueves: 20 hs. 


C. CULTURAL BORGES 
(Microcine “Ficciones”). Viamonte (esq. San 
Martín). Tel.: 5555-5359. 

THE VELVET UNDERGROUND AND 
NICO. Dir.: Andy Warhol; 

BUS STOP: NUNCA FUI SANTA (EE.UU.- 
1956) Dir.: Joshua Logan, con Marilyn Mon- 
roe. Hoy: 18 hs. 


CENTRO CULTURAL DE 
LA COOPERACION 


(Sala “Raúl González Tuñón”). Av. Corrien- 
tes 1543. Tel.: 5077-8077. 

SAN LUIS: OTRO PAIS? Dir.: David Dag- 
fal. Jueves: 21 hs. Ent.: $ 5. 


C. CULTURAL KONEX 

Av. Córdoba 1235. Tel: 4816-0500. 
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. 
Ballet. Música de Felix Mendelssohn. Core- 
o9.: Georges Balanchine (video). Ciclo“Pro- 
yecciones de Opera y Ballet”. Jueves: 16 
hs. 


CENTRO CULTURAL 


RICARDO ROJAS 

(U.B.A.). Av. Corrientes 2038. Tel.: 4954- 
5523/5524. 

HAY UNOS TIPOS ABAJO (Argentina- 
1985- 92 min.) Dir.: Emilio Alfaro y Rafael 
Filippelli, con Luis Brandoni, Luisina Bran- 
do, Soledad Silveyra, Emilio Alfaro y Marta 
Bianchi. Hoy: 21 hs. (Sala “Cine Cosmos”. 
Av. Corrientes 2046.) 

RETRATO DE JUAN JOSE SAER (Argen- 
tina-1996- 84 min./Betacam); OPINARON 
(Argentina-1970- 60 min./16 mm.) Dir.: 
Rafael Filippelli, con Oscar Ferreiro y Juana 
Demanet. Jueves: 21 hs. (Sala “Batato 
Barea”) 

ESAS CUATRO NOTAS (Argentina-2004- 
90 min./Betacam); UNA NOCHE (Argenti- 
na-2002- 90 min./Betacam) Dir.: Rafael 
Filippelli, con Federico Monjeau y Paula 
Pico Estrada. Jueves: 21 hs. (Sala “Batato 
Barea”) 


CINE CLUB ECO 

Av. Corrientes 4940 (2% E). Tel.: 4854-4126. 
Bono contrib.: $ 5 (con debate posterior y 
café) 

ROMA CIUDAD ABIERTA (1945) Dir.: 
Roberto Rossellini, con Anna Magnani y 
Aldo Fabrizzi. Ciclo Homenaje a “Roberto 
Rossellini”. Sábado: 21 hs. 

MI PADRE (1966) Dir.: Istvan Zabó, con 
András Bálint y Miklós Gábor. Ciclo Home- 
naje a “Istvan Zabó”. Domingo: 19 hs. 


CINE CLUB T.E.A. 

Aráoz 1460. Tel.: 4832-2646. 

Ciclo “Nuevos directores alemanes”. A 
MEDIA ESCALERA (2002) Dir.: Andreas 
Dresen, con Steffi Kuehnert y Thorsten Mer- 
ten. Domingo: 19hs. Bonocontrib.: $4. (Con 
debate posterior) 


MALBA 

(Museo de Arte Latinoamericano de Bue- 
nos Aires). “Colección Constantin”. Av. 
Figueroa Alcorta 3415. Tel.: 4808-6500. 
(Ent.: $ 5) 

SHOCK CORRIDOR (EE.UU.-1963) Dir.: 
Sam Fuller, con Peter Breck, Constance 
Towers, Gene Evans y James Best. Jue- 
ves: 16 hs. 

LOS MOCOSOS (Francia-958) 
Francois Truffaut. Jueves: 18 hs. 
ALPHAVILLE (Francia-1965) Dir.: Jean- 
Luc Godard, con Eddia Constantine, Anna 
Karina y Akim Tamiroff. Jueves: 18.30 hs. 
1...COMO ICARO, de Henri Verneuil. Jue- 
ves: 22 hs. 

PINK FLAMINGOS (EE.UU.-1981) Dir.: 
John Waters, con Divine y Mink Stole. Jue- 
ves trasn.: 0 h. 


SALA LEOPOLDO LUGO- 


NES 

(Teatro San Martín-10* piso). Av. Corrien- 
tes 1530. Tel.: 4372-2247. “Extranjeros en 
Hollywood” SOLO VIVIMOS UNA VEZ 
(1937) Dir.: Fritz Lang. Hoy: 14.30, 17, 19.30 
y 22 hs. Ent.: $5 


TEATRO 


COLON 

Libertad 621. Conmutador.: 4378-7100. 
Boletería: 4378-7344/7315. Lunes a sába- 
do: 9220.30 hs., domingo: 10a 17 hs.; Visi- 
tas guiadas: Lunes a sábado: 11, 12, 13, 
14.30, 15 y 16 hs., domingo: 11 a 15 hs. 
Ent.: $ 12 (residentes: $ 7, menores de 17 
años: $ 2, menores de 5 años sin cargo) 
NELSON GOERNER. “Mozarteum Argen- 
tino”. (Segundo Ciclo) Recital de piano. 
Prog.: Bach/Brahms: Chacona (transcrip- 
ción para la mano izquierda); Beethoven: 
Sonata Op.110, Bagatelas, Op.126; 
Brahms: Variaciones sobre un tema de 
Paganini, libros 1 y 2. Loc. sob. de ab. en 
vta. desde $ 40. Hoy: 20.30 hs. 
BALANCHINE 100, UNA CELEBRACION. 
Prog.: Stravinsky-Balanchine: “Capricho 
para piano y orquesta”; Ravel-Uthoff: “En 
sol mayo”; Minkus-Petipa: “Pas de deux de 
Don Quijote”; Debussy-Ginastera-Utthoff: 


Dir.: 


“Tresdanzas*“; Balanchine Stravinsky: “Dúo 
concertante”; Gershwin-Balanchine: “Who 
Cares”. Ballet Estable del Teatro Colón. Dir. 
artístico: Michael Uthoff. Orquesta Filarmó- 
nica de Buenos Aires. Dir.: Carlos Calleja. 
Loc. Sob. de ab. en vta. Pl.: $ 70. 

Jueves y viernes: 20.30 hs. 

Funciones Extraordinarias. CAMERATA 
BARILOCHE. Ciclo de Conciertos “Por 
amor a Mozar?. Solista: Adriana Mastrán- 
gelo (mezzosoprano). Prog. Hindemith: 
Cinco piezas; Mozart: Dos arias de concierto 
K.490yK.505“Nontemeramato bene”, Sin- 
fonía N*38 en Re Mayor K.504 “Praga” 
(Viena 1786). Loc. en vta. Lunes: 20.30 hs. 
Salón Dorado 

(Libertad 621) Ent. libre. “GABRIEL BER- 
GOGN2” (piano). Prog. Mendelssohn: Seis 
romanzas sin palabras Op.38; Debussy: 
Preludio y Minuet dela Suite Bergamasque, 
Claro de Luna, Passpied; Chopin: Polone- 
sas Op.26 N*1 en Do sostenido menor y 
N*2 en mi bemol menor; Bergogna: Seis 
estudios Op.26; Balakirev: Islamey, fantasía 
oriental. Hoy: 17.30 hs. 
“NUEVO TRIO ARGENTINO”: Elías Gure- 
vich (violín), Marcelo Bru (violoncello), Fer- 
nando Pérez (piano). Ciclo integral de 
Tríos de Ludwig van Beethoven: Trío en 
mibemol mayor Op 1N91, Trío en mibemol 
mayor WoO 38, Trío en si bemol mayor 
Op.11. “Ciclo de Conciertos”. Sábado: 
17.30 hs. 


GRAL. SAN MARTIN 

(Complejo Teatral de Buenos Aires). Av. 
Corrientes 1530. Tel.: 0-800-333-5254. 
GUACHOS, de Carlos Pais. Con Manuel 
Callau y Magela Zanotta. Dir.: Manuel led- 
vabni. Miércoles a domingo: 20.30 hs. (Sala 
“Cunill Cabanellas”). Pl.: $ 12 (miérc.: $ 6) 


DE LA RIBERA 

(Complejo Teatral de Buenos Aires). Pedro 
de Mendoza 1821 (La Boca). Tel.: 4302- 
9042. 

NUNCA ESTUVISTE TAN ADORABLE. 
Con Mirta Busnelli, María Onetto, Carlos 
Portaluppi, Luciano Cáceres, Lucrecia Ovie- 
do, Lorena Forte y William Prociuk. Libro y 
dir.: Javier Daulte. “Proyecto Biodrama”. 
Jueves a sábado: 20 hs., domingo: 18.30 
hs. PL.: $ 10 (jueves: $ 5) 


REGIO 

(Complejo Teatral de Buenos Aires). Av. 
Córdoba 6056. Tel.: 4772-3350. 

LA PROFESION DE LA SEÑORA 
WARREN, de Bernard Shaw. Con Claudia 
Lapacó, Eleonora Wexler, Juan Manuel 
Tenuta, Aldo Barbero, Claudio Tolcachir y 
Juan Carlos Puppo. Dir.: Sergio Renán. Jue- 
ves a sábado: 20.30 hs., domingo: 20 hs. 
Pl.: $ 10 (jueves: $ 5) 


SARMIENTO 

(Complejo Teatral de Buenos Aires). Av. 
Sarmiento2715. Tel.: 4808-9479. SQUASH 
(Escenas de la vida de un actor). Con Rafa- 
el Ferro, Marta Lubos, Carlos Kaspar, Jime- 
na Anganuzzi, Lautaro Delgado y elenco. 
Libro y dir.: Edgardo Cozarinsky. Jueves a 
domingo: 21 hs. Pl.: $ 10 (jueves: $ 5) 


NACIONAL CERVANTES 
Libertad 815. Tel.: 4816-4224. 

CITA A CIEGAS, de Mario Diament. Con 
Víctor Hugo Vieyra, Emesto Claudio, Ana 
Yovino, Beatriz Dellacasa y Teresita Gali- 
many. Dir.: Carlos lanni. Jueves: 20.30 hs., 
viernes y sábado: 21 hs., domingo: 20.30 
hs. Ent.: $ 12 (jueves: $ 8). Sala “Orestes 
Caviglia”. 

LA ISLA DEL FIN DEL SIGLO, de Alejan- 
dro Finzi. Con Antonio Ugo, Lucrecia Cape- 
llo, Sergio Surraco, Laura López Moyano y 
Fernando Migueles. Voz en off: Carlos Por- 
taluppi. Música: Gabriel Barredo-Patricio- 
Lutteral. Dir.: Luciano Cáceres. Miércoles: 
20.30 hs., viernes y sábado: 19 hs., domin- 
go: 18.30 hs. (Sala “Orestes Caviglia) 
HIDALGO CABALLERO, te muestra el 
Cervantes. Espectáculo que proponela visi- 
ta guiada, de y por Fernanda Gómez y Enri- 
que Dumont. Viernes: 14 hs. Ent.: $ 4. 
ACTOR'S STUDIO COM- 
PLEX. 

Av. Corrientes 3571. Tel.: 4867-6622. 

EL VIEJO CRIADO, de Robero Cossa. Dir.: 
Pino Siano. Viernes: 21 hs. Ent.: $ 10. 

LO FRIO y LO CALIENTE, de Pacho O 
Donmnell. Dir.: Lina de Simone. Viernes: 
22.30 hs. Ent.: $ 10. 


ANFITRION 

Venezuela 3340. Tel.: 4931-2124. 

EL 3340. “Con humos de cabaret”. Con 
Damián Dreizik, Mónica Cabrera, Noralih 
Gago y elenco. Miércoles: 21 hs. 
CRIATURAS DE AIRE, de Lucía Laragio- 
ne. Con Delia Jacubowicz, Gregorio Bor- 
doni, Rúdin Goetz, Osorio Vavassori. Dir.: 
Luciano Cáceres. Sábado: 20.30 hs. Ent.: 
$10. 

FOTOS DE INFANCIA, de Jorge Golden- 
berg. Con Claudio Benítez, Noralih Gago, 
Gustavo Monje y elenco. Dir.: Berta Gol- 
denberg y Juan Parodi. Sábado: 22 hs., 
domingo: 19.30 hs. Ent.: $ 10. 


APACHETA 

(Sala-Estudio). Pasco623. Tel.: 4305-3413. 
BACANTES (simulacros de lo mismo). Ver- 
sión libre de “Las Bacantes”, de Euripides. 
Con Martín Urbaneja, Paula Fernández, 
María Eugenia Alvarez y elenco. Dir.: Gui- 
llermo Cacace. Sábado: 21 hs., domingo: 
20 hs. 

A MAMA (Variaciones sobre un tema trá- 
gico). Con Paula Fernández, Clarisa 
Korovsky, Aldo Alessandrini, Gabriel Urba- 
ni y Agustina Gatto. Dir.: Guillermo Caca- 
ce. Sábado: 23 hs. 

ARLEQUINES 

Venezuela 1113. Tel.: 4383-5655. 
TORTA DE MANDIOCA, de Sergio Bungs 
y Andrés Paredes. Con Andy Ferry, Lucía 
Scot, Jorge Noguera, Agustín Gedro y elen- 
co. Dir.: Sergio Bungs. Viernes: 21.30 hs. 
Ent.: $ 10 (jub. y estud.: $ 8) 
ASOCIACION BANCARIA 
(Auditorio). Sarmiento 341. Tel.: 4328-5011. 
IMPUNIDAD (falta de castigo). Grupo de 
teatro “Asociación Bancaria”. Libro y dir.: 
Luis Oliveto. Sábado: 21 hs. Ent.: $ 5. 
ASTRAL 

Av. Corrientes 1639. Tel.: 4374-5707/9964. 
TAXI 1, de Ray Cooney. Con Carlos Calvo, 
Fabián Gianola, Andrea Frigerio, Mónica 
Ayos, Diego Pérez, Claudio Morgado y 
Daniel Roncoli. Dir.: Carlos Moreno. Miér- 
coles y jueves: 21 hs., viernes: 21.30 hs., 
sábado: 21 y 23 hs., domingo: 20.30 hs. 
AUDITORIO BEN A MI 

Jean Jaurés 746. Tel.: 4961-0527. 

A PINTALE ID... LA RADIO ESTA SER- 
VIDA. Versión teatral de Myrtha Schalom, 
sobre relatos de Jorge Schusscheim. Dir.: 
Leo Murray. Sábado: 21 hs., domingo: 18.30 
hs. Ent.: $ 8. 

AVENIDA 

Av. de Mayo 1222. Tel.: 4381-0662. 

LOS CUENTOS DEHOFFMANN Dir. musi- 


cal: Antonio Russo. Dir. escénica: Ana D'An- 
na. Con Norberto Fernández, Soledad de 
la Rosa, Lucas Devebec Mayer y Guí Gallar- 
do. Viernes: 20.30 hs., domingo: 17.30 hs. 
UN BALLO IN MASCHERA Dir. musical: 
Roberto Luvini. Dir. escénica: Carlos Pala- 
cios. Con María Pía Piscitelli, Gustavo 
López Manzitti, Gerardo Marandino y Luis 
Gaeta. Viernes 8 y 15: 20 hs., domingo 10 
y 17 de julio: 18 hs. 


B.A.C. 

(British Arts Centre). Suipacha 1333. Tel.: 
4393-6941. 

PELLICAN JAZZ TRIO Ricardo Pellican 
(guitarra), Andrés Pellican (bajo y contra- 
bajo), Emiliano Aguilar (guitarra). Músico 
invitado: Pablo González (batería). Con- 
cierto de jazz. Hoy: 19.30 hs. 
BROADWAY 

(Sala 1). Av. Corrientes 1155. Tel.: 4381- 
1180. 

EL FONDO PUEDE ESPERAR. Con Nito 
Artaza, Moria Casán, José María Listorti, 
Alberto Bianco y gran elenco. Dir.: Nito Arta- 
za. Miércoles y jueves: 21 hs., viernes: 22 
hs., sábado: 21 y 23 hs., domingo: 19 y 21 
hs. 


BROADWAY 

(Sala II). Av. Corrientes 1155. Tel.: 4382- 
2201. Vta. tel.: 4000-1010. 

LA FIACA. Comedia musical, de Ricardo 
Talesnik. Con Diego Reinhold, Elena Roger, 
Peto Menahem. Particip. Especial: Diana 
María. Gran elenco y orquesta en vivo. Dir. 
musical: Gabriel Goldman. Dir.: Valeria 
Ambrosio. Miércoles a sábado: 21 hs. 
MINA... che cosa sei?!? de Elena Roger 
y Valeria Ambrosio. Con Elena Roger y 
Diego Reinhold. Dir.: Valeria Ambrosio. Dir. 
musical: Gabriel Goldman. Ganador de 4 
premios ACE 2003-2004. Domingo: 20 hs. 


CALIBAN 

México 1428 (P.B. “5”). Tel.: 4381-0521. 
CON LA CABEZA BAJO EL AGUA. Con 
Sergio Baratucci, Ignacio Lozano, Débora 
Neculpan y Juan Piñeyro. Libro y dir.: Nor- 
man Briski. Viernes: 22 hs. Ent.: $ 10. 
COPLA, de Norman Briski. Con Melina Aba- 
gianos, Guillermo Honig, Gabriel Tureo y 
Santiago Dinelli. Dir.: Elvira Onetto. Sába- 
do: 21 hs. Ent.: $ 10. 


CELCIT 

Bolívar 825. Tel.: 4361-8358. 

VACIO. Grupo “Segundo Viento” (España). 
Libro y dir.: José Sanchis Sinisterra. Vier- 
nes y sábado: 21 hs., domingo: 20 hs. Ent.: 
$ 10 (jub. y estud.: $ 5) 
CHACAREREAN TEATRE 
Nicaragua 5565. Tel.: 4775-9010. 

LOS AMADOS ptan.: “Besitos de coco”... 
y muchio amor. Dir.: Alejandro Viola. Vuel- 
ven más románticos, más musicales, más 
elegantes, más latinoamericanos, mas 
pops, más snobs, más hots. Viernes: 21 hs., 
sábado trasn: O h. Ent. desde: $ 12. 


CENTRO DE EXPOSICIO- 


NES 

Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Vta. tel.: 
5237-7200. 

Sorprendente... increible! FUERZA- 
BRUTA. No es el teatro que se repite una 
y otra vez, “Fuerza Bruta” es “hoy”. Jueves: 
20.30 y 23.30 hs. (Vinilo Connection), vier- 
nes: 20.30 hs., sábado: 20.30 y 23.30 hs. 
Ent.: $ 30. 


CIRCUITO CULTURAL 


BARRACAS 

Av. Iriarte 2165. Tel.: 4302-6825. 

EL CASAMIENTO DE ANITA Y MIRKO. 
Por “Los Calandracas” y “El Teatral Barra- 
cas”. 50 actores-vecinos 50. Dir.: Corina 
Busquiazo. Dir. gral.: Ricardo Talento. Para 
comer, bailar y divertirse. Sábado: 22 hs. 
Ent.: $ 18 (Incluye, comida, 1 bebida y 1 por- 
ción de torta de casamiento) 

LOS DESCONTROLADOS DE BARRA- 
CAS. Con su espectáculo de teatro-murga: 
“Barrio Sur”. Domingo: 15 hs. (Se suspen- 
de por lluvia) 


COLISEO 

Marcelo T. de Alvear 1125. Tel.: 4816- 
3789/4814-3056. 

DANZA CONTEMPORANEA. Con Hernán 
Piquin, Cecilia Figaredo y “Ballet Argenti- 
no”. Prog. “Tangó”. Basado en “Histoire du 
tango”, de Astor Piazzolla. Coreog.: Ana 
María Stekelman. Músicos: Julián Vat 
Germán Martínez; “Aquelarre”, de Oscar 
Araiz con música de Paul Hindemith; 
“Ketlak”. Coreog.: Susana Tambutti con 
música de Akira Nishimura; “Nine Sinatra 
Songs”. Coreog.: T. Tharp. Canciones de 
Frank Sinatra. Dir.: Julio Bocca. Viernes y 
sábado: 21 hs. Loc. en vta. desde: $ 10. 
UMMAGUNIA. La banda N*%1 “Tributo a 
Pink Floyd”. Repasando todos los clásicos 
del afamado grupo inglés. 11 músicos en 
escena en más de dos horas de show. Gran 
despliegue escénico y visual. Viernes 8 de 
julio: 22 hs. Ent. desde: $ 10 a $ 40. 


CORRIENTES AZUL 

Av. Corrientes 5965. Tel.: 4854-1048. 

EL JARDIN DE LOS CEREZOS, de Antón 
Chejov. Con Rita Terranova y elenco. Dir.: 
Hugo Alvarez. Viernes y sábado: 21 hs. Ent.: 
$12. 


CUBO CULTURAL 

Zelaya 3053 (Abasto). Tel.: 4963-2568. 
TOTAL. Un espectáculo de “Los Susodi- 
chos”. Dir.: Ezequiel Díaz. Jueves: 21 hs. 
Ent: $10y$8. 

PATITO FEO. Grupo “El Descueve”. Dir.: 
Ana Frenkel-Mayra Bonard. Viernes: 21.30 
hs., sábado: 22.30 hs. Ent.: $ 16. 
GENERACION FRANKESTEIN. Basado 
en la novela de Mary Shelley. Adapt.: “El 
Vido”. Por la “Cía. de Pequeños Clásicos”. 
Dir.: Sergio D'Angelo. Sábado y domingo: 
19 hs. Ent.: $12 y $ 10. 

HAMMAR (Te chorrea). Con Carolina 
Borca, Dino Balanzino, Victoria Milesiy elen- 
co. Dir.: Juan Veppo. Domingo: 21.30 hs. 


DEL ABASTO 

Humahuaca 3549. Tel.: 4865-0014. 
24/7(veinticuatrohorasaldiasietediasalase- 
mana), de José Ramón Fernádez, Yolan- 
da Pallín y Javier Yague. Dir.: Jorge Gra- 
ciosi-Jorge Vinokur. Jueves: 21 hs., viernes: 
23.30 hs. Pl.: $ 12. 

TERRITORIO PLANO, de Bernardo 
Cappa. Con Andrea Vásquez, Gabriella 
Falivene, Viviana Vázquez, Walter Rosenz- 
wit y Bernardo Cappa. Dir.: Walter Rosenz- 
wit. Sábado: 21 hs. Ent.: $ 8. 


DEL ARTEFACTO 

Sarandí 760. Tel.: 4308-3353. 
PROYECTO PUENTES: “Encuentro cum- 
bre”, de Rodrigo Amuchastegui. Dir.: Ale- 
jandro Giles; “Empollando milagros”, de 
Ariel Barchilón. Dir.: Mariel Bignasco. Dos 
obras cortas. Viernes: 21 hs. Ent.: $ 10. 
MORIR TRES VECES. Grupo “La Cicuta”. 
Con Ezequiel Molina, Juan Barraza, Ana 
Federik, Francisca Mauas. Dir.: Ezequiel 
Molina. Viernes: 23 hs. Ent.: $ 10. 

EL KING/TIT. Basado enla novela de John 


Berger. Dir.: Raúl Zolezzi. Sábado: 23 hs. 
Ent.: $ 10. 


DEL BORDE 

Chile 630 (San Telmo). Tel.: 4300-6201. 
REQUIEM, de Jorge Palant. Con Ana María 
Castel y Sergio Surraco. Dir.: Daniel Suá- 
rez Marzal. Viernes: 22.30 hs. 

USHUAIA. Con Horacio Marassi, Gabriela 
Fassi Martínez y Claudia Mac Auliffe. Libro 
y dir.: Horacio Banega. Sábado: 22 hs. 


DEL CENTRO 

Sarmiento 1249. Tel.: 4383-5644. Con 
Refrigeración. 

EL ESPERMATOZOIDE ALIENADO “18 
años de éxito...” De y por “Pablo Misacan- 
tano”. Para reirse de todo. Viernes: 23.30 
hs., sábado: 22.30 y trasn. 1.30 hs., domin- 
go: 21.45 hs. (Sala 1) Ent.: $ 10 y 8. 
MONOLOGOS DEL PENE, de y por“Pablo 
Misacantano” y Norma Maldonado. Viernes: 
22hs., sábado: 20.45 yO h., domingo: 20.15 
hs. (Sala 2) Ent.: $ 10 y 8. 


DEL PUEBLO 

Av. Roque S. Peña 943. Tel.: 4326-3606. 
MATEO, de Armando Discépolo. Dir.: Clau- 
dio Duran. Jueves: 21 hs. (Sala “Teatro 
Abierto”) 

LLANTO DE PERRO, de Andrés Binetti. 
Con Marianela Iglesia, Gabriela Jost, Ale- 
jandro Lifschitz y Paula López. Dir.: Andrés 
Binetti-Paula López. Viernes: 21 hs. Ent.: $ 
10. (Sala “Teatro Abierto”) 

DE CIRUJAS, PUTAS Y SUICIDAS (A la 
memoria de Jorge Valcarcel). Textos de 
Roberto Cossa, Marta Degracia, Carlos 
Pais y Roberto Perinelli. Con Pablo Brich- 
ta, Mónica Villa, Jean Pierre Reguerraz y 
Gustavo Masó. Dir.: Lía Jelín. Viernes y 
sábado: 21 hs. Ent.: $ 10. (Sala “Carlos 
Somigliana”) 
ESTAS AHI? Con Gloria Carrá y Héctor 
Díaz. Libro y dir.: Javier Daulte. Sábado: 
23.15 hs., domingo: 20 hs. (Sala “Carlos 
Somigliana”) 
PERLA SANTALLA: “Con olor a agua flo- 
rida”. Libro y dir.: María Elena Sardi. Domin- 
go: 18 hs. (Sala “Teatro Abierto”) 


DE LA CASONA 

Av. Corrientes 1975. Tel.: 4953-5595. 

LA SUFRIDERA. Comedia negra. Con 
Jorge Shwanek, Verónica Celery y Cora 
Sánchez. Libro y dir.: Claudio Gotbeter. Jue- 
ves: 21 hs. Ent.: $ 12. 

ATREVIDAS Y ATREVIDOS. Con Nico 
Felice y Juana Patiño. Músicosenvivo. Tan- 
gos y canzonetas. Jueves: 21.15 hs. Ent.: 
$12. 

TE ODIO!! Con Eduardo Solá, Jean Fran- 
cois Casanovas, Daniel Busato y D. Moya- 
no. Grupo “Caviar”. Dir.: Jean Francois 
Casanovas. Viernes y sábado: 21.30 hs., 
domingo: 21 hs. Pl.: $ 20. 

MIGUEL ANGEL BARCOS y SONIA 
URSINI ptan. su CD: “Somos un tango”. 
Piano y voz en la música ciudana. Viernes: 
21.15 hs. Ent.: $8. 

KARINA BEORLEGUI: “De tango y otros 
puertos”. Con Néstor Ballesteros (piano y 
acordeón). Viernes: 23 hs. Ent.: $ 12. 
FRANKLIN CAICEDO y ANAHI MARTE- 
LA. “Canto de amor contra la muerte”. Tex- 
tos: Ariel Barchilón. Dir.: Alejandro Giles. 
Sábado: 20 hs., domingo: 19 hs. Pl.: $ 18. 
ALFREDO PIRO“Segundas intenciones”. 
Dir. musical: Hernán Reinaudo. Sábado: 
21.15 hs. Ent.: $ 12. 

MAMMY BLUES: Laura Brangeri (voz), 
Martín Cicala (batería) y Juan Mayorano 
(bajo). Piano y dir. musical: Daniel Di Bello. 
Sábado: 23.30 hs. Ent.: $ 10. 

JUANA PATIÑO pta. “Atrevidas, tango a 
la hora del té”. Con invitados especiales. 
Domingo: 17.30 hs. Ent.: $ 12. 


DE LA FABULA 

Agúero 444. Tel.: 4862-6439. 

LA TEMPORADA DEL MOSQUITO, de 
Panno-Scolnik-Echegoyen. Con Miguel 
Scolnik y Diego Echegoyen. Dir.: Julio 
Panno. Jueves: 21.30 hs. Pl.: $ 8. 
MASCARAS, de Leonardo Peralta. Grupo 
“ERKS”. Dir.: José Luis Quiroz. Viernes: 
20.30 hs. PI.: $ 8. 

DANIEL LOPEZ pta.: “El sueño del piano”. 
Sábado: 21 hs. (Unica función) 


EL BUHO 

Tacuarí 215. Tel.: 4342-0885. 

TUNON... y su mundo. Conmemorando 
los 100 años del nacimiento del poeta “Raúl 
González Tuñón”. Con Florencia Crespo, 
Jorge Paz y Miguel Angel Villar. Libro y dir.: 
María Esther Fernández. Sábado: 20 hs. 
Ent.: $ 5 (Jub. y menores de 30 años: $ 2) 
PASION Y CORAJE. Con Mirian Martino. 
Libro y dir.: María Esther Fernández. Sába- 
do: 21.30 hs. Ent.: $ 10. 


EL FARABUTE 

Humboldt 1509. Tel.: 4899-0219. 

EL VARIETE DE EL FARABUTE. Varieté 
teatral por el grupo “El Farabute”. Nueva 
temporada 2005... Dir.: Emilio Tamer. Vier- 
nes: 22.30 hs., sábado: 21 y 23.45 hs. Ent. 
desde: $ 13. 


EL GALPON DE CATALI- 


NAS 

Pérez Galdós 93 (La Boca). Tel.: 4300- 
5707. 

EL FULGOR ARGENTINO “Club Social y 
Deportivo”. Por el “Grupo de Teatro Catali- 
nas Sur”. 100 años de historia argentina 
(1930-2030) vistos a través de las veladas 
bailables en un club de barrio. 100 actores, 
orquesta en vivo. Dir.: Adhemar Bianchi- 
Ricardo Talento. Viernes y sábado: 22 hs. 
Ent.: $ 10 (viernes: $ 8) 

ELKAFKA 

(Espacio teatral). Lambaré 866. Tel.: 4862- 
5439. “Festival Córdoba en Buenos Aires” 
Ent.: $ 10 (Est. y jub.: $ 5) 

LE TRIPLE. Libro y dir.: Gonzalo Marull. 
Hoy: 20 hs. 

NADA. Libro y dir.: Castro y Monteagudo. 
Hoy: 22 hs. 


EL NACIONAL 

Av. Corrientes 960. Tel.: 4326-4218. Ale- 
jandro y Diego Romay ptan.: 

EL HOMBRE DE LA MANCHA Con Raúl 
Lavié, Sandra Ballesteros (Dulcinea), Omar 
Calicchio (Sancho Panza). Dir. musical: 
Gerardo Gardelín. Miércoles a sábado: 21 
hs., domingo: 20 hs. Vta. tel.: 4000-1010. 
(Estreno: Viernes 1 de julio) 


EL PORTON DE SANCHEZ 
Sánchez de Bustamante 1034. Tel.: 4863- 
2848. 

LA MADONNITA. Con Roberto Castro, 
Manuel Vicente y Verónica Piaggio. Libro y 
dir.: Mauricio Kartún. Sábado: 20.30 hs. 
Ent: $12y$8. 

TEMPORARIAMENTE AGOTADO, de 
Hubert Colas. Con Inés Efrón, Francisco 
García Faure, Julia Martínez, Martín Poli- 
castro y elenco. Dir.: Lola Arias. Sábado: 23 
hs. Ent.: $10 y$5. 

SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO, 
de William Shakespeare. Con Darío Guer- 
senzvaig, Federico Liss, Pablo Mariuzzi y 
elenco. Adapt. y dir.: Manuel Longueira y 


Roberto Castro. Domingo: 19 hs. Ent.: $10. 


EMPIRE 

Hipólito Yrigoyen 1934. Tel.: 4953-8254. 
ASUNTO TERMINADO, de Ricardo Prie- 
to. Con Antonio Leiva y Julián Mardirosian. 
Dir.: Carlos Mathus. Viernes y sábado: 
21.30 hs. Pl.: $ 10. 

MEMORIAS DE LA TIERRA. Cía. “Miti- 
maes”. Dir. coreog.: Facundo Mercado. 
Sábado: 20 hs. Pl.: $ 8. 

YUPANQUI: “Tierra y Pasión”. Textos y 
letras de Atahualpa Yupanqui. Coreog.: Gla- 
dis Stratta. Dir.: Eduardo Caballero. Domin- 
go: 20 hs. Pl.: $ 10. 


FRAY MOCHO 

Gral. J. D. Perón 3644. Tel.: 4865-9835. 
EL SUR Y DESPUES, de Roberto “Tito” 
Cossa. Adapt. y dir.: Mariela Langdon. Vier- 
nes: 22.30 hs. Ent.: $ 6. 

EL MARIDO ENGAÑADO, de Moliere. Dir.: 
Ernesto Michel. Sábado: 19 hs. Ent.: $ 6. 
UNA NOCHE CON PAYASOS. Unanoche 
distinta y divertida para ponerle pilas a la 
semana. Sábado: 21.30 hs. Ent.: $ 6. 


IFT 

Boulogne Sur Mer 549. Tel.: 4962-9420. 
ARGENTINO HASTA LA MUERTE. Sobre 
textos de César Fernández Moreno. 
Poesías y canciones con Martín Ortiz y Nés- 
tor Caniglia. Dir.: Luis Felipe Alegre. Jue- 
ves: 20 hs. (Sala 11) Ent.: $ 10 (Jub. y est.: 
$5) 

APUNTES PARA UNA NOVELA CORTA, 
de Enrique Papatino. Dir.: Enrique Dacal. 
Viernes: 21 hs. (Sala 2) Ent.: $ 12 (Jub. y 
est.: $6) 

AÑOS DIFICILES, de Roberto Cossa. Con 
Carlos Freddi, Daniel Porcellana, Claudio 
Rama y Vanesa Sorribas. Dir.: Armando 
Saire. Sábado: 20.30 hs. (Sala 111) Ent.: $ 
10 (Jub. y est.: $ 5) 

BIENVENIDO SR. MAYER, de Juan 
Feund. Dir.: Daniel Marcove. Sábado: 21 
hs., domingo: 19 hs. (Sala 11) Ent.: $12 (Jub. 
y est.: $ 6) 

LA COLADA 

Jean Jaures 751. Tel.: 4961-5412. 
ABROCHAR MARIPOSAS. Cía. teatral iti- 
nerante “El Desguase”. Libro y dir.: Daniel 
Kersner. Sábado: 20 hs. Ent.: $ 8. 
GUARDAME COMO LAS PUPILAS DE 
TUS OJOS. Grupo deteatro “El Arem”. Libro 
y dir.: Francisco Lumerman. Sábado: 0.30 
hs. Ent.: $ 8. 

TAN CALLANDO, de Manuel Méndez- 
Martín Otero. Con Horacio Puchetta, Paula 
Staffolani y elenco. Dir.: Martín Otero. 
Domingo: 20 hs. Ent.: $ 7. 


LA COMEDIA 

(Sala 1). Rodríguez Peña 1062. Tel.: 4815- 
5665. 

TERESA “La obra”, en musical. Con Vicky 
Buchino y gran elenco. 25 actores en esce- 
na. Dir. gral.: Julián Raúl Collados. Viernes 
y sábado: 20.30 hs, domingo: 19.30 hs. PI.: 
$ 30. 

DES CONCIERTO “de musicales”. Idea: 
Rubén Roberts. Con Ivanna Rossi, Rubén 
Roberts, Natalia Cociufto y Dan Breitman. 
Dir.: Rubén Roberts-Omar Calicchio. Vier- 
nes y sábado: 23.15 hs. Pl.: $ 25. 


LA COMEDIA 

(Sala 11). Rodríguez Peña 1062. Tel.: 4815- 
5665. 

SOLAS Y... SOLAS!!. La comedia que fal- 
taba!. El público la eligió... Seis meses de 
éxito! Adapt. de “Debajo... de las polleras”, 
de Franklin Rodríguez. Con Karina Buzeki, 
Valeria Kamenet, Betty Badal, Guillermo 
Lombardi y... Sergio Lumbardini. Dir.: Angel 
Bellizi. “La dificultad para establecer víncu- 
los afectivos en una eficaz comedia”. Vier- 
nes y sábado: 22.30 hs. PI.: $ 20 (jubilados 
y estudiantes: $ 10) Capacidad limitada. 
Loc. en vta. con cinco días de anticipación. 
NO SE QUE DECIR. Teatro musical impro- 
visado. Con M. Kantor, V. Kaufmann, D. 
Levenson, F. Suigo, J. Zain. Dir.: Carlos 
Gianni. Domingo: 20 hs. Pl: $15 (Jub. y est.: 
$10) 

LA ESCALERA 

(espacio de arte). Juan B. Justo 889. Tel.: 
4774-6533. 

BAJO LA LUPA. Con Alicia Orfali y Mag- 
dalena Aleman. Dir.: Beatriz Amabile. Vier- 
nes: 20.30 hs. 

UN RARO PERFUME, de Mónica Belloni. 
Con Mónica Belloni, Mabel Benedini, Mart- 
ha Carballo y elenco. Dir.: Beatriz Amabile. 
Sábado: 20.30 hs. 


LA GALERA 

(Galpón de Arte). Humboldt 1591. Tel.: 
4771-9295. 

A LOS JOVENES DE AYER. Con Sabrina 
Abdenur, Juan Candia y elenco. Coreog.: 
Mecha Fernández. Libro y dir.: Héctor 
Presa. Sábado: 22 hs. Ent.: $ 7. 


LA OTRA ORILLA 

Gral. Urquiza 124. Tel.: 4957-5083. 

DEL OTRO LADO DEL MAR. Con Adrián 
Chait, Micaela Suárez y elenco. Libro y dir.: 
Omar Pacheco. Martes: 20.30 hs., viernes: 
21 hs., sábado: 22 hs. Ent.: $ 10. 

LA PLAZA 

Av. Corrientes 1660. (Vta. tel.: 5237-7200). 
Informes: 6320-5350. 

ELLA EN MI CABEZA Una comedia de 
Oscar Martínez. Con Julio Chávez, Juan 
Leyrado y Natalia Lobo. Jueves: 20.45 hs., 
viernes y sábado: 20.15 y 22.15 hs., domin- 
go: 20.30 hs. Ent. desde: $ 20. (Sala “Pablo 
Neruda”) 

COMICO “Stand up 2”. Con Javier Lom- 
bardo, Peto Menahen, Diego Reinhold, 
Martín Rocco y Sebastián Wainraich. Vier- 
nes y sábado: 0 h. Ent. desde: $ 20. (Sala 
“Pablo Neruda”) “Sábado despedida”. 

EL METODO GRONHOLM “Cuál es tulími- 
te?”, de Jordi Galceran. Con Gabriel Goity, 
Jorge Suárez, Alejandra Flechner, Martín 
Seefeld. Dir.: Daniel Veronese. Jueves: 
20.30 hs., viernes y sábado: 20 y 21.50 hs., 
domingo: 20 hs. Ent. desde: $ 20. (Sala 
“Pablo Picasso”) 

FAVIO POSCA en: “Alita de Posca”. Jue- 
ves: 22.45 hs., viernes y sábado: O h. Ent. 
desde: $ 16. (Sala “Pablo Picasso”) 

UNA NOCHE EN CARLOS PAZ. El éxito 
de la TV, ahora en teatro. Con Fabio Alber- 
tiy Diego Capusotto. Jueves: 22.45 hs., vier- 
nes y sábado: O h. Ent. desde: $ 21. (Sala 
“Pablo Neruda”) Desde: Jueves 7 de julio. 


LICEO 

Rivadavia y Paraná. Tel.: 4381-5745. TAN- 
GUERA “Una celebración”... El musical de 
tango mas premiado y ovacionado de 
Argentina. Con la actuación especial de 
María Nieves y 30 artistas en escena. Dir. 
coreográfica: Mora Godoy. Miércoles a 
sábado: 21 hs., domingo: 20 hs. Vta. tel.: 
4321-9700. 

LOLA MEMBRIVES 

Av. Corrientes 1280. Tel.: 4381-0076. 

El musical más exitoso de Broadway ahora 
en Argentina... LOS PRODUCTORES, 

de Mel Brooks y Thomas Meehan. Con Gui- 
llermo Francella, Enrique Pinti, María Roji y 


elenco. Dir.: Gerardo Gardelín-Carlos Oli- 
vieri-Chet Walker. Dir. gral.: Ricky Pashkus. 
Miércoles y jueves: 20.30 hs., viernes: 21 
hs., sábado: 19.30 y 23 hs., domingo: 20 
hs. PL.: $ 60. 


LORANGE 

Corrientes 1372. Tel.: 4373-2411. FER- 
NANDO PEÑA: “Yo chancho y glamoroso”. 
Con Sofía Gala Castiglione. Jueves: 21 hs., 
viernes y sábado: 21.30 hs.; “Mugre”. Vier- 
nes: 23.45 hs., “Ni la más puta...”. Sábado: 
23.45 hs.; “Gracias por volar conmigo”. 
Domingo: 20 hs. (Próxima semana) 


LUNA PARK 

Av. Corrientes 99. Tel.: 4311-5100. (Vta. tel. 
4000-1010) 

BERSUIT VERGARABAT “O vas a misa... 
o vas a mi... salamín”. Jueves y sábado: 21 
hs. SP.: $ 50, campo: $ 30. 


MADERA DE SUEÑOS 

Jufre 375. Tel.: 4777-1015. 

MARGA GRAJER y RUTH VILCHANSKY: 
“Juglares del Shabat”. Historias de identi- 
dad judía. Dir.: Saúl Cherro. Sábado: 21.30 
hs. Ent.: $ 12. 


MANZANA DE LAS LUCES 
(Sala “Trinidad Guevara”). Perú 294. Tel.: 
4343-3260. 

MATEO. El pasado y el presente se inte- 
rrogan en esta nueva puesta en escena del 
célebre grotesco escrito por Armando 
Discépolo en 1923. Dir.: Gonzalo Moreno. 
Viernes21.30hs. (Sala “Trinidad Guevara”) 
ELAVARO, de Moliére. Dir.: Alberto Madín. 
Viernes y sábado: 21.30 hs. (Sala “Ran- 
chería”) 


MARGARITA XIRGU 
Chacabuco 875. Tel.: 4300-8817. 

JUICIO ALONATURAL (El musical). Músi- 
ca: Nacho Medina. Con Juan Manuel Bes- 
teiro, Gabriela Bevacqua, Stella Maris Fag- 
giano y elenco. Libro y dir.: Nicolás Pérez 
Costa. Viernes y sábado: 23.30 hs. Ent. 
desde: $ 12. 


MOLIERE 

Balcarce 682. Tel.: 4343-0777. 
ROBERTO PIAZZA en: “Tango y sexo”. 18 
artistas en escena. Músicos en vivo. Tango, 
jazz, blues, danzas eróticas y lujo de cris- 
tales y plumas. Viernes: 21 hs. Loc.: $ 35. 
BUENOS AIRES TAP Unico espectáculo 
detap en Buenos Aires. 10 Bailarines y can- 
tantes. Coreog. y dir.: Mónica Povoli. Sába- 
do: 21 hs. Pl.: $ 25. 


MULTITEATRO 

Av. Corrientes y Talcahuano. Tel.: 4382- 
9140. 

“5 GAYS.COMW” Despedida de soltero. “No 
todo es color de rosa”. Con Germán Kraus, 
Fernando Lúpiz, Diego Olivera, Gonzalo 
Urtizberea, Roberto Antier y elenco. Libro y 
dir.: Rafael Pence. Miércoles a viernes: 21 
hs., sábado: 21 y 23 hs., domingo: 20.30 
hs. 

FIFTY-FIFTY (50 8 50), de Marc Camolet- 
ti. Con Rodolfo Ranni, Graciela Alfano, 
Pablo Alarcón, Flavia Palmiero y Tristán. 
Dir.: Carlos Evaristo. Miércoles a viernes: 
21.30hs., sábado: 21.30y23.30hs., domin- 
go: 21 hs. 

JUSTO EN LO MEJOR DE MI VIDA, de 
Alicia Muñoz. Con Luis Brandoni, Daniel 
Miglioranza, Claudio Rissi, Mariana Eche- 
verria y María Fiorentino. Dir.: Julio Bacca- 
ro. Miércoles a viernes: 20.30 hs., sábado: 
20 y 22 hs., domingo: 18.30 hs. 
VISITANDO AL SR. GREEN, de Jeff Baron 
en versión de Federico González del Pino 
y Fernando Masllorens. Con Pepe Soriano 
y Facundo Arana. Dir.: Santiago Doria. Miér- 
coles y jueves: 21 hs., viernes y sábado: 20 
y 22.30 hs., domingo: 19 hs. 


PATIO DE ACTORES 

Lerma 568. Tel.: 4772-9732. 

EL CASO VANIA (Fragmentos de una 
puesta en escena). Basado en “Tío Vania”, 
de Antón Chéjov. Con Matilde Campilongo, 
Georgina Rey, Eugenio Soto, Jorge Sán- 
chez Mon y Laura Yusem. Dir.: Laura 
Yusem. Sábado: 21 hs. Ent.: $ 12. 


PAYRO 

San Martín 766. Tel.: 4312-5922. 

ELLA. Con Patricio Contreras y Luis 
Machín. Libro y dir.: Susana Torres Molina. 
Viernes y sábado: 21 hs., domingo: 19.30 
hs. PL: $15. 

LA SIERVA. Sobre la novela de Andrés 
Rivera. Con Luis Campos, Leonardo Odier- 
na, Fernando Martín y elenco. Adapt.: 
Andrés Bazzalo. Dir.: Andrés Bazzalo y 
Mónica Sandizzo. Sábado: 22.30 hs. PI.: $ 
de: 


PICADILLY 

Av. Corrientes 1524. Tel.: 4373-1900/4375- 
3706. 

VENECIA, de Jorge Accame. Con Caliope 
Georgitsis, Delia Name, Sergio Raggio, 
Carla Garófalo, Mercedes Vacarezza y 
Christian Felippa. Dir.: Nicolás Peyret. Vier- 
nes y sábado: 21 hs., domingo: 20 hs. Pl.: 
$ 20 (viernes: $ 10) 

PREMIER 

Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374-2113. 
CALIGULA. Un musical de Pepe Cibrián 
Campoy-Angel Mahler. Dir.: Pepe Cibrián 
Campoy. Jueves y viernes: 21 hs., sábado: 
21.30hs., domingo: 20 hs., lunes: 21 hs. Pl.: 
$ 30 (lunes: $ 15) Sala 1. 

PAOLO “más loco que nunca”. Con Jorge 
Montejo, Andrea Livera y Analía Bertania. 
Viernes y sábado: 23 hs. (Sala 2) 


REGINA 

Av. Santa Fé 1235. Tel.: 4812-5470. 

VAN GOGH, de Pacho O' Donell. Con Raúl 
Rizzo, Juan Vitali, Omar Lopardo, Pablo 
Shinji, Omar Khun, Carlo Argento y elenco. 
Dir.: Daniel Marcove. Jueves a sábado: 21 
hs., domingo: 20 hs. 

ELECTRA SHOCK. Con Carolina Fal y 
elenco. Libro y dir.: José María Muscari. 
Viernes y sábado: 23.30 hs. Pl. desde: $10. 


SALA CARLOS CARELLA 
Bartolomé Mitre 970. Tel.: 4345-2774. EL 
ORGANITO, de Armando Santos Discépo- 
lo y Enrique Santos Discépolo. Dir.: Alfredo 
Devita. Viernes y sábado: 20.30 hs. Ent.: $ 
10. 


SALA LUISA VEHIL 
Hipólito Yrigoyen 3133. Tel.: 4861-3386. LA 
VALIJA, de Julio Mauricio. Con Luisa D'A- 
mico, Betina Bravo, Florencia Seraud, 
Rubén Freda, Eliseo Peré. Viernes y sába- 
do: 21 hs., domingo: 19.30 hs. 


TALLER DEL ANGEL 

(Sala “Niní Marshall”). Mario Bravo 1239. 
Tel.: 4963-1571. 

LOS CUENTOS DEL REBE. Narradora: 
Elizabeth Gothelf. Dir.: Juana La Rosa. 
Domingo: 18 hs. Ent.: $ 10. 

LA ZANJA, de Asher Benatar. Con Giselle 
Perkes y Gonzalo Villanueva. Dir.: Rodolfo 
González Estevez. Domingo: 20 hs. Ent.: $ 
10. 


VARIEDADES 
(Teatro-Concert). Corrientes 1218. Tel.: 
4381-0345. 


EL SHOW DE EL ANGEL. Elfamoso show 
de Gualeguaychú con todo su glamour y... 
“La Pequeña Pe”. Dir.: Oski. Miércoles: 
21.30 hs. Loc. desde: $ 10. 

RETOCADAS -”Humor ovárico”. Con 
Mariel Rosciano. Jueves: 20hs. Loc. desde: 
$10. 

PABLOHASAN: “Tributo a Rodrigo”. Unico 
reconocido por Beatriz Olave. Jueves: 22 
hs. Loc desde: $ 10. 

QUIEN ES JANET?. Con Carla Peterson y 
Mariana Prómmel. Coreog.: Fita Piotti. Dir.: 
Claudia Fontán. Viernes y sábado: 23 hs., 
domingo: 20 hs. Loc. desde: $ 10. 
CARLOS PERCIAVALLE: “Revivamos el 
concert”. Con Gustavo Moro, Fátima Florez 
y ballet. Coreog. y dir.: Alejandro Zucchi. 
Viernes y sábado: 0.45 hs. Loc. desde: $ 
20. 


CHICOS 


GRAL. SAN MARTIN 
(Complejo Teatral de Buenos Aires). Av. 
Corrientes 1530. Tel.: 0-800-333-5254. 
FULANOS (alguien, algunos, nadie, ningu- 
no). Con Lucio Baglivo, Carolina Della 
Negra, Mariano Carneiro, Luciana Mosca, 
Matías Plaul y Florencia Valeri. Libro y dir.: 
Gerardo Hochman. Sábado y domingo: 15 
hs. Ent.: $ 7. (Sala “Martín Coronado”) 
PULGARCITO. Versión de Maite Alvarado 
y Fernanda Cano. “Grupo de Titiriteros del 
Teatro San Martín”. Dir.: Ana Alvarado. 
Sábado y domingo: 16 hs. Ent.: $ 7. (Sala 
“Casacuberta”) 


DE LA RIBERA 

(Complejo Teatral de Buenos Aires). Pedro 
de Mendoza 1821 (La Boca). Tel.: 4302- 
9042. 

EL CABALLERO VACILANTE, LA 
ESPADA Y EL DRAGON. “Grupo de Titiri- 
teros del Teatro San Martín”. Libro y dir.: 
Rafael Curci. Sábado y domingo: 15.30 hs. 
Ent.: $7. 


REGIO 

(Complejo Teatral de Buenos Aires). Av. 
Córdoba 6056. Tel.: 4772-3350. GRANA- 
DINA (El mundo de Federico). Idea: Daniel 
Casablanca. Sobre textos de Federico 
García Lorca. Con Daniel Campomenosi, 
Maqui Figueroa, María Ucedo, Leo Heras, 
Brian Chambouleyron y elenco. Dir.: María 
Romano. Sábado y domingo: 16 hs. Ent.: $ 
7 


NACIONAL CERVANTES 
(Sala “María Guerrero”) Libertad 815. Tel.: 
4816-4224, 

EL PAIS DE LAS BRUJAS, de Cristina 
Banegas. Con Valentina Fernández de 
Rosa, Mónica Santibáñez, Guillermo Tas- 
sara, HernestoMussano, Carlos Canosa, 
Milagros Tedesco y Sol Fernández. Core- 
og.: Rhea Volij. Dir.: Daniel Spinelli y Cris- 
tina Banegas. Sábado y domingo: 18 hs. 
Ent.: $8. 


ASTRAL 
Av. Corrientes 1639. Tel.: 4374-5707/9964. 
YO SOY PANAM Con “Laura Franco” y 
elenco. Sábado y domingo: 16 hs. Loc. 
desde: $ 10. 


BROADWAY 

Av. Corrientes 1155. 

FRUTILLITA en: “El Gran Rescate!”. Con 
sus mascotas y amigos. Sábado y domin- 
go: 16 hs. Ent. desde: $ 10. Vta. tel.: 4000- 
1010. (Sala 1) Tel.: 4381-1180. 
CAPERUCITA Y EL LOBO El cuento que 
nunca escuchaste aunque te lo contaron 
1000 veces... Con “La Banda de la Risa” y 
Dalma Maradona. Coreog.: Oscar Araiz. 
Versión y dir.: Claudio Gallardou. Sábado y 
domingo: 16 hs. (Sala 11). Tel.: 4382-2201. 


C. CULTURAL BORGES 
Viamonte (esq. San Martín). Tel.: 5555- 
5359. 

LA BELLA DURMIENTE. El mágico cuen- 
to de Charles Perrault. Narrado con músi- 
ca, danza y actuación. Dir. gral: Liliana Bel- 
fiore. Domingo: 17 hs. Pl.: $ 10. 


CENTRO CULTURAL DE 


LA COOPERACION 

Av. Corrientes 1543. Tel.: 5077-8077. 
COSAS DE PAYASOS, de Claudio Martí- 
nez Bel. Dir.: Eduardo Gondell. Sábado y 
domingo: 17 hs. Ent.: $ 6. (Sala “Solidari- 
dad”) 

NERVIO, ARROJO Y CORAZON, club 
social, sportivo y familiar, de Graciela Bil- 
bao. Teatro con muñecos para niños a par- 
tir de 6 años y para toda la familia. Dir.: Car- 
los Groba. Sábado y domingo: 18 hs. Ent.: 
$ 6. (Sala “Osvaldo Pugliese”) 

EL INVENTO TERRIBLE. Títeres y teatro 
negro. Grupo “Kukla”. Dir.: Antoaneta Mad- 
jarova. Para niños a partir de 3 años y toda 
la familia. Sábado y domingo: 16 hs. Ent.: 
$ 6. (Sala “Raúl González Tuñón”) 
CAMINITO DE HORMIGAS, de Carolina 
Erlich. Títeres de mesa por el Grupo “El 
Bavaste!”. Dir.: Florencia Sartelli. Sábado y 
domingo: 15.15 hs. Ent.: $ 6. (Sala “Osval- 
do Pugliese”) 

DEL GLOBO 

Marcelo T. De Alvear1155. Tel.: 4816-3307. 
A ODISEA, EL MUSICAL de Angel Mah- 
ler-Hector Presa. Sábado y domingo: 15 hs. 
Pl: $15. 

LA COMEDIA 

Rodríguez Peña 1062. Tel.: 4815-5665. 
OBJETOS MARAVILLOSOS. Con “Vocal 
5”. Dir. musical: Carlos Gianni. Libro y dir.: 
Hugo Midón. Sábado y domingo: 15 y 17 
hs. Ent.: $ 15. (Sala I). 

UNA VENTANA A HALLOWEEN, de Nora 
lvitz, Mariela Bonilla, Ezequiel Rocha, Rami- 
ro Allende. Con Diego Bros y elenco. Espec- 
taculo paratodala Familia. Sábado y domin- 
go: 15.30 y 17 hs. PI: $ 12. (Sala 1) 

LA PLAZA 

(Sala “Pablo Picasso”) Av. Corrientes 1660. 
(Vta. tel.: 5237-7200). Informes: 6320-5350. 
DERECHOS TORCIDOS. Música: Carlos 
Gianni. Libro y dir.: Hugo Midón. Sábado y 
domingo: 15 y 17 hs. Ent. desde: $ 10. 
MUSEO DE LOS NINOS 

Av. Corrientes 3247 (Shopping Abasto- 
Nivel 2). Tel.: 4861-2325. Espacio interac- 
tivo y temático que reproduce una ciudad a 
escala. Para chicos de 3 a 12 años. Martes 
a domingo y feriados: 13 a 20 hs. Ent.: $7 
(menores de 3 años gratis) 

PREMIER 

Av. Corrientes 1565. Tel.: 4374-2113. 

EL RATON PEREZ (tu primer musical...) 
Una comedia musical de Cibrián-Mahler. 
Sábado: 15, 17 y 19 hs., dom.: 15 y 17 hs. 


CONCERT 


ALMATANGO 

Sarmiento 3501. Tel.: 4861-5761. Tan- 
guería-Restaurante-Show... 

MARISA VAZQUEZ pta.: “Apología tan- 


guera”. Artistas invitados. Jueves: 21.30 hs. 
Ent: $ 15. 

PERCAL TANGO (Quinteto) y su cantor 
Alfredo Esmok. Bailan: Adriana y Hugo. Idea 
y conduc.: Rody Gropo. Viernes: 21.30 hs. 
LA BRAVA (sexteto) y su cantor Jorge Váz- 
quez. Cantan: “Ofelia” y “Claudio Di Palma”. 
Con Paco Peñalva (guitarra). Parejas de 
baile. Idea y conduc.: Rody Gropo. Sába- 
do: 21.30 hs. 


BAR SUR 

Tel.: 4362-6086. Estados Unidos 299. 
Tango-Cena-Show. 1967-2007 40 años... 
“Ricardo Montesino” pta. su show “Tradi- 
cional y participativo”. Unicamente con 
reservas anticipadas 24 hs. Diariamente: 20 
a3 hs. 


CAFE TORTONI 

(La Bodega). Av. de Mayo 829. Tel.: 4342- 
4328. 

22 Años consecutivos en el café. CREOLE 
JAZZ BAND. Jazz, humor, blues, rumbas... 
Viernes: 23 hs. 


CASA DEL TANGO 

Guardia Vieja 4049. Tel.: 4863-0463 (Int. 4). 
ORQUESTA NACIONAL DE MUSICA 
ARGENTINA “Juan de Dios Filiberto”. Dir.: 
Néstor Marconi-Atilio: Stampone. Canta: 
“María José Mentana” y “Jorge Guillermo”. 
Homenaje a “Carlos Gardel”. Miércoles: 
19.30 hs. Ent. Libre. 


CENTRO CULTURAL TOR- 
QUATO TASSO 


Defensa 1575 (Parque Lezama-San 
Telmo). Tel.: 4307-6506. 

34 PUNALADAS (orquestas de cuerdas 
tensadas y cantor) pta. suCD: “Tangos Car- 
celarios”. Con Augusto Macri, Edgardo 
González y Nicolás Varchausky (guitarras), 
Juan Lorenzo (guitarrón) y Alejandro Guyot 
(voz). Hoy: 22 hs. Ent.: $ 15. 

SEXTETO IRREAL: Christian Basso (gui- 
tarra-contrabajo), Axel Kryegier (teclados- 
vientos), Alejandro Terán (cuerdas-vientos), 
Manuel Schaller (samplers), Fernando 
Samalea (acordeón-batería) y Javier Casa- 
lle (violín). Tango. Jueves: 22 hs. Ent.: $15. 
SEXTETO MAYOR. Homenaje a José 
“Pepe” Libertella en el día del aniversario 
de su nacimiento. Viernes y sábado: 22 hs. 
Ent.: $ 30. 
MILONGA. Clases de tango. Orquesta en 
vivo. Domingo: 22 hs. Ent. libre. 


CLUB DEL VINO 

Cabrera 4737. Tel.: 4833-0048/9. 

HILDA LIZARAZU pta. su último CD: “Gabi- 
nete de curiosidades”, además del Ciclo 
“Elegante Sport” donde abundarán nuevas 
canciones y artistas invitados. Jueves: 
21.30 hs. Ent. desde: $ 15. (Despedida) 
EL ARRANQUE pta.: “Maestros”. Ariel 
Rodríguez (piano), Ignacio Varchausky 
(contrabajo), Camilo Ferrero-Juan Ramiro 
Boero (bandoneones), Ramiro Gallo-Pedro 
Pablo Pedroso (violines), Martin Vázquez 
(guitarra). Canta: Ariel Ardit. Vienes: 21.30 
hs. Ent. desde: $ 18. 

ANTONIO BIRABENT pta. temas de su 
próximo CD: “Tiempo y espacio”. Artistas 
invitados. Vie. trasn.: 1 h. Ent. desde: $ 18. 
ENCUENTRO A TODO TANGO. 11 tem- 
poradas consecutivas!. Tra. parte: César 
Angeleri (guitarra). Cuarteto. Canta: Roxa- 
na Fontán; 2da. parte: Raúl Garello Orques- 
a (Dir. y arreglos) pta.: “Arlequín Porteño”. 
Con Julio Peressini (violín), José Alberto 
Giamo (piano), Luis “Chachi” Ferreyra (flau- 
a), Gabriel De Lío (bajo) y José María 
Lavandera (percusión). Canta: Noelia Mon- 
cada. Sábado: 21 hs. Ent. desde: $ 20. 
TONOLEC. Charo Bogarín y Diego Pérez 
han logrado en este trabajo fusionar can- 
ciones populares Tovas y propias con rit- 
mos electrónicos. Sábado trasn.: 0.30 hs. 
Ent. desde: $ 12. 

ZULLY GOLDFARB pta.: “Tango y luz”. 
Domingo: 21 hs. Ent. desde: $ 10. 


GOLDEN 

Esmeralda 1040. Tel.: 4313-4323. Show 
exclusivo para mujeres. Despedidas de sol- 
era, Divorcios, Cumpleaños, Pizza free. 
Viernes y sábado: 22 hs. Ent. desde: $ 27... 
y a partir de 1.30 hs.: Zona Cero, para dis- 
rutar de la mejor música dance, pop, 080, 
latina... Exc. may. de 25 años. (free hasta 
2 hs., después... $ 10) 


LA PENA DEL COLORADO 
Guemes 3657. Tel.: 4822-1038. 
PAULINA TORRES (voz). Grupo: Roi 
Valenzuela (bajo), Cristian Capurelli (guita- 
rra) y Matías Furió ptan. temas de su pró- 
ximo CD: “Atardeceres de acordeón”. Hoy: 
22 hs. Ent: $7. 


LA PEÑA GRANDE DEL 


COLORADO 

Guemes 3657. Tel.: 4822-1038. Cantina- 
Parrilla-Comidas típicas, vinos... PAULINA 
TORRES (voz). Grupo: Roi Valenzuela 
(bajo), Cristian Capurelli (guitarra) y Matías 
Furió ptan. temas de su próximo CD: “Atar- 
deceres de acordeón”. Hoy: 22 hs. Ent.: $ 
YA 


LA REVUELTA 

Alvarez Thomas 1368. Tel.: 4553-5530. 
ERNESTO JODOS (piano). “Jam Session”. 
Trío. Músicosinvitados. Hoy:21.30hs. Ent.: 
$ 6. (Despedida) 

LA SEÑALADA 

Carlos Calvo 3891 (a dos cuadras de Av. 
Boedo). Tel.: 4932-4280. Peña-Cantina- 
Parrilla-Café... 

TAMARA CASTRO. Artistas invitados. 
Viernes: 22 hs. Ent.: $ 10. 

ALBERTO OVIEDO, Dúo El Desquite, 
Laura Echeverría. Artistas invitados. Sába- 
do: 22 hs. Ent.: $ 10. 


LOCO BERRETIN 

Gurruchaga 1946 (Palermo Viejo). Tel.: 
4833-0768. 

MARIA ESTELA MONTI (voz) pta: “Tan- 
gos ciudadanos” y su próximo material. Vier- 
nes: 22 hs. Ent.: $ 12. 

TRIO GOROSITO-CATALDI-DE LA 
VEGA: Rodolfo (guitarra-voz) y José Catal- 
di-Armando de la Vega (guitarras) ptan: 
“Guitarras en clave de tango”. Sábado: 22 
hs. Ent.: $ 15. 


NICETO CLUB 

Niceto Vega 5510. Tel.: 4779-9396. 
CLUB '69. Show: Compañia “Estable del 
69”. Dir.: Pedro Segni-Ruben Cuesta. 
Dance: Dj's Lunge Boarders, Miguel Silvers. 
Dj's Tortuga y Apolo-pista Hip Hop. Jueves 
rasn.: O h. Ent.: $ 25 (damas: $ 20) 

DEJA VU 80's. Dj resident Mono Raux. Dj 
invitados: Fabián Couto-Diego Harispe. 
Ambientación visual: Nico Bernaudo + Vj's 
invitados. Chill out. Club Mínimo: Microes- 
era, Nico Purman (Rosario). Viernestrasn.: 
1 h. Ent.: $ 15 (damas: $ 10) 

MAGIC TRANCEPORT. Djs: Javier Bús- 
sola, Uarm Up Juani Blasi. Visulas: Bernie 
Heredia. Sábado trasn.: O h. Ent.: $ 20. 


TUÑON 
(Bar). Maipú 849. Tel.: 4312-0777. 
EGLE MARTIN (voz-percusión) + Trío. 


Bossa, jazz y candombe. Jueves: 21.30 hs. 
PL.:$15, 

PATRICIA NOVAL pta. su CD: “Tangos”. 
Con Juan Barrueco (guitarra), Carlos 
Sorrentino (piano) y Alejandro (bandoneón). 
Viernes: 21 hs. Pl.: $ 10. 

DE LA ACADEMIA: Facundo Bericat 
(piano) y Fernando Diéguez (violoncello). 
Dúo clásico interpretan tangos de Troilo, 
Piazzolla, Piana, Salgan, entre otros. Vier- 
nes: 23.30 hs. Pl.: $ 10. 

LAURA ALBARRACIN (voz) pta.: “Recre- 
ando canciones”. Con Roberto Calvo (gui- 
tarra), Nacho Abad (piano), Juan Consilio 
(bajo) y Román Giudice (percusión). Sába- 
do: 21 hs. Ent.: $ 12. 

CIARA pta. temas de su próximo álbum de 
tango. Con Mariana Diez (guitarra y arre- 
glos) y Gabriel Rivano (bandoneón). Sába- 
do: 23.30 hs. Ent.: $ 10. 


VACA PROFANA 

Lavalle 3683. Tel.: 4867-0934. 

TOCA Y CALLATE (Power trío): Daniel 
Andretta (guitarra), César La Rosa (batería) 
y Matías Núñez (bajo). Invitado: “Jorge 
Minissale”. Hoy: 21 hs. Ent.: $ 8. 
MARIKENA MONTI (voz) pta.: “Canciones 
de siempre”. Con “Oscar Laiguera” (piano 
y arreglos). Viernes: 21.30 hs. Ent.: $ 25 y 
20. 

ELECTROAUTOCTONAS: Natalia Simon- 
cini (guitarra-voz) y Carina Schmidt (tecla- 
dos-bajo-voz). Con Hernán Islas (batería- 
percusión) y Diego Pretles (bajo). Artistas 
invitados: Osvaldo Burucuá (guitarra), Carla 
Pugliese (piano), Nicolás Fontana (bando- 
neón) y Marcos Merani (flautas-gaita) Vier- 
nes trasn: 0 h. Ent.: $ 10. 

MARCELO — MOGUILEVSKY-CESAR 
LERNER. “Música Klezmer”. Sábado: 21 
hs. Ent.: $ 15 (Est.: $ 12) 

LOS DURABEAT: José María Núñez (gui- 
tarra-vOZ), Sebastián “Pollo” Peralta (tecla- 
dos-voz), Alejandro Soto (batería) y Maria- 
noLeiva (bajo-voz). Sábadotrasn.: 0h. Ent.: 
$10. 


ETC 


AUDITORIO UCEMA 
Reconquista 775. 

DUO DE ACADEMIA: Facundo Bericat 
(piano y arreglos), Fernando Diéguez (vio- 
loncello). Obras de Troilo, Piazzolla, Piana, 
Laurenz, Salgán, Gobbi, entre otros. “La 
Scala fuera de La Scala”. Toda la música 
para todos. Coor.: Eduardo Cogorno. Hoy: 
18.45 hs. Ent. libre. 


C. CULTURAL BORGES 
Viamonte (esq. San Martín). Tel.: 5555- 
5359. 

TANGO POSTALES. Con Liliana Belfiore 
y 20artistas bailarines. Canta: “Carlos Vare- 
la”. Coreog. y dir.: Liliana Belfiore. Viernes 
y sábado: 21 hs. Pl.: $ 20. 
FLAMENCURA, de Alicia Fiuri y Néstor 
Spada. Con Claudia Montoya (cante), Fer- 
nanda de Cordoba y Maximiliano Bus (el 
toque). Flamencotradicional acompañados 
de fragmentos de textos. Domingos: 20 hs. 
PL: $25. 


CENTRO 


CULTURAL DE LA 
CooPERACION 


Av. Corrientes 1543. Tel.: 5077-8077. 
SALA “SOLIDARIDAD” 

VIENTOS ROJOS. Coreog., dir. e interpre- 
tación: Mabel Dai Chee Chang. Jueves: 21 
hs. Ent.: $7. 

VARIACIONES MEYERHOLD, de Eduar- 
do Pavlovsky. Dir.: Martín Pavlovsky. Vier- 
nes: 20.45 hs. Ent.: $ 10. 

LA MUERTE DE DANTON, de George 
Bichner. Dir.: Roberto Villanueva. Viernes 
y sábado: 22.45 hs. Ent.: $ 12. 

EMMA BOVARY, de Ana María Bovo. Con 
Julieta Díaz, Julia Calvo y elenco. Dir.: Ana 
María Bovo-Gonzalo Córdoba. Sábado y 
domingo: 20 hs. Ent: $12. 

SALA “RAUL GONZALEZ TUÑON” 

EN BANDA (Sobreviviendo con clase), de 
Silvana Ludovico. Grupo “Monos con Nava- 
ja”. Dir.: Justo Gisbert. Viernes: 21 hs. Ent.: 
$10. 

LAS TONTAS. Varieté musical de y por 
Verónica Díaz Benavente y Gimena Ries- 
tra. Dir.: Benavente-Riestra. Viernes: 23.30 
hs. Ent.: $ 8. 

AHORA SOMOS TODOS NEGROS, de y 
por Leonor Manso e Ingrid Pelicori. Sába- 
dos: 20 hs., domingo: 19 hs. Ent.: $ 12. 
EN SINCRO. Unipersonal de Marcelo 
Savignone. Dir.: Marcelo Savignone. Sába- 
do: 23.45 hs. Ent.: $ 8. 

SALA “OSVALDO PUGLIESE” 

MUSICAS ORIGINALES EXPUESTAS. 
(Música de innovación deseada). Jueves: 
21 hs. Ent.: $ 5. 

GORDOLOCO TRIO-JAZZ. Un encuentro 
a puro jazz. Viernes: 21 hs. Ent.: $ 7. 
WAINSTEIN ORIGINAL-MENTE. Uniper- 
sonal de y por Diego Wainstein. Sábado: 22 
hs. Ent.: $ 10. 

CENTRO CULTURAL 
GRAL. SAN MARTIN 
Sarmiento 1551. Tel: 4374-1251. 
ORQUESTA ESCUELA DE TANGO. Con 
Emilio Balcarce. Dir.: Néstor Marconi. Ciclo 
“Tango 05”. Coord.: J. Waisburd. Jueves: 
20.30 hs. Ent. libre. (Sala “A-B”) 

C. CULTURAL KONEX 

Av. Córdoba 1235. Tel.: 4813-1100. 
GRASA. Con Florencia Sacchi, Javier 
Pomposiello, Laura Espínola, Juan 
Manuel Méndez y elenco. Libro y dir.: José 
María Muscari. Viernes y sábado: 22 hs. 
Ent.: $ 10. 

E.S.N.O.B. (Ejército Socialista Nacional 
Ovíparo Bombardero). Con Fabio “Mosqui- 
to” Sancineto. Libro y dir.: Cristian Morales. 
Viernes: 22.30 hs., sábado: 23 hs. Ent.: $ 
10. 

CENTRO CULTURAL 
RICARDO ROJAS 

(U.B.A.). Av. Corrientes 2038. Tel.: 4954- 
5523/5524. 

ADRIAN lAIES (piano) pta.: “García y otros 
vicios”. Vienes: 21 hs. Ent.: $5. (Sala “Bata- 
to Barea”) 


MAR DEL 
PLATA 


CINES 


AUDITORIUM 
Bv Marítimo 2380.- T 493-6001. Sala 
Piazzolla. Dom 3, 16:00, 18:00 y 20:00 


CARTELERA 


CINE ARTE presenta ENTRECOPAS. 
$4.50 Jub $3.50 


MUSEO DEL MAR. 


Av. Colón 1114. T 451-9779/35. Dom, 
19.00 Ciclo Cine Debate presenta Ci- 
clo El Cine que No Vemos presenta 84 
CHARING CROSS ROAD (Gran Bre- 
taña/USA, 1987) Dir: David Jones.An- 
ne Bancroft y Anthony Hopkins.Coor- 
dina Diego Menegazzi. $4 


TEATRO 


AUDITORIUM 


Bv Marítimo 2380.- T 493-6001. Sala 
Piazzolla. Vie 1, 21.00 DANZA PARA 
VER Y ESCUCHAR. Dir. Magenta Mu- 
gica. $6 Jub$4. Sáb 2, 21.00 BALLET 
DEL ATLANTICO. Dir Beatriz Schrai- 
ber. $7.Vie,21.000RQUESTADESE- 
NORITAS. Emilio Comte y elenco. $8 
jub$6. 


COLON 


H. Irigoyen 1665. T 494-8571. HOY, 
18.00 Taller de Tango, Taller de Dan- 
zas Contemporáneas y Taller de Tea- 
tro a cargo de Emmanuel Marín y Ro- 
que Basualdo. $ 5. Jue 30, 21.00 LA 
NOUVELLE DANSE presenta MADO- 
NA INMACULADA. Dir. Ana M. Zani- 
netti. $10 Jub $5. Vie 1, 17.00 TALLER 
DE DANZAS ANDREA ANTONINO 
presenta” La Bella Durmiente del Bos- 
que” (adaptación), en tanto “Es Mía” y 
“Ceremonia.com”. $6. Vie 1, 21.30 Gru- 
po Municipal de Teatro Caballo de Are- 
na presentan:LA EDAD DE LA CIRUE- 
LA de Arístides Vargas. Dir. Roberto 
Moss. $5 y $3 


ARENA Centro de Arte 


Guido 1530 T 476-1408. Sáb 
21.00/Dom, 18.00 MEMORIAS DE 
AMOR Y DESPOJO. Olga Radice y Os- 
valdo Di Dío. Dir. Rodríguez Lozano. 
$7 Jub$5. 


MUSICA 


AUDITORIUM 


Bv Marítimo 2380. T 493-6001. Sala 
Payró. Vie, 21.00 Festival MEGA- 
ROCK presenta: QUE QUERES - VE- 
TA MADRE. $5 Est$3. Café Teatral. 
Vie 1, 23.00 Fernando Blanco presen- 
ta su CD BLANCOMOVIL Banda invi- 
tada H.d.P. $5 


COLON 


H. Irigoyen 1665. T 494-8571. Sáb 
2, 20.00 ORQUESTA MUNICIPAL 
DE TANGO Gran concierto de tan- 
gos antiguos hasta la década del 40”. 
Dir Julio Dávila $7 Jub $5. Sáb 2, 
22.00 CUANDO UN AMIGO SE VA! 
Despedida de Argentina de Cacho 
Rodríguez el ángel de la guitarra Di- 
rección Gral.: Manuel Fernández 
Valle. $10 Jub$7. Dom 3, 20.30 OR- 
QUESTA TIPICA DEL 50” presenta: 
TANGOS DE LA EPOCA DE ORO 
Idea y dirección: Claudio Corradini . 
Lun 4, 21.00 ORQUESTA ACADE- 
MICA DE MAR DEL PLATA Progra- 
ma: Concierto N* 11 en Re Mayor 
para piano y orquesta de J. Haydn; 
Sinfonía N* 27 de J. Haydn Solista: 
Juan Rezzuto, piano Dir: Prof. Ma- 
riela Barone. $7 Jub$5 


STUDIO CAFÉ Restobar 


Paseo Diagonal 1? P. T 493-5227. 
Mie/Vie/Dom, 23.30 CANTOBAR 
Interactivo. Conduce Charly More- 
no. Mar/Jue/Sab/Dom, 23.30 Show 
en vivo. Sáb, LA GUZMAN D. 
Funky. Dom, PABLO DUQUEZ. Tri- 
buto a Calamaro. Lun a Vie, 19.00 
DVD SESSIONS. Lun 23.00 TA- 
LES-CABRERA. Tributo Serrat Sa- 
bina. Jue, 23.00 PABLO DUQUEZ. 
Tributo Rock Nacional Picada 2 
pers $15 + Frizzé. Almuerzos eje- 
cutivos $5.90 


INFANTILES 


COLON 


H. Irigoyen 1665. T 494-8571. Dom, 
15.30 EL REINO DEL REVES de Ma- 
ría E. Walsh- Comedia Musical. Dir. R. 
Pirés. $10 Niños $7 


C. C. PUEYRREDON 


25 de Mayo y Catamarca. Lun, 15.00 
PAPELNONOS en PORCIONES MA- 
YORES. MENU PARA COMPARTIR. 
Espectáculo musical destinado aniños. 
$2 


EL VAGON DE LOS TITE- 
RES 


San Juan y 9 e Julio. T 480-4922. 
Sáb/Dom, 16.30 TITERES para los 
mas chicos. Estac sin cargo. Caletac- 
ción. $3 (desde 2 años) 


VARIEDADES 


ANAMORA CRUCERO. 


Dársena B Puerto. T 489-0310 / 484- 
0103. Sáb/Dom y feriados, 14.00 y 
16.00 Un viaje de placer. Vea Mar del 
Plata desde el Mar 


MUNDO MARINO 


Av. Décima 157. T 02252-430300. 
Vie a Dom y feriados 10 a 18.00. 
OCEANARIO. El más grande de Su- 
damérica. Entretenimiento y diver- 
sión. Delfines, orca, lobos marinos, 
pingúinos. Un día para divertirse y 
emocionarse. 


MUSEO DEL MAR. 


Av. Colón 1114. T 451-9779/3553. Lun 
a Jue, 10 a 18.00 (Vie a Dom 10 a 20) 
Expo Caracoles. Peces de la Zona. Ni- 
vel encuentro. Mirador. Plaza del Mar. 
Sáb/Dom 18.00 Visitas Guiadas $6. 
Jub/Men $3,50. Men 4 años gratis. 


VILLA VICTORIA. 


Matheu 1851. T 492-2193. Diar, 13 
a 20.00 Visite la casa de Victoria 
Ocampo. Casa de Té. Muestras. $2 
Jub$1. 


ZOOLOGICO EL PARAISO. 


Acceso a Sierra de los Padres. T 463- 
0347. Diar. 10 a 19.30 Parque Zoo- 
lógico y Botánico. Animales exóticos. 
Mirador. Guías. Restaurante. $8. Ni- 
ños desde 5 años $5 (Men 4 años 
gratis). 
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Tiempo pronosticado 
Parcialmente nublado. Vientos 
prevaleciendo del Sudeste. 
Mínima: 10*. Máxima: 16. 


14.30 


4 Ciclo Extranjeros en Hollywood. 
Proyección de Sólo vivimos una 
vez, de Fritz Lang. Sala Leopoldo 
Lugones, C. C. San Martín, Corrien- 
tes 1530. Repite 17, 19.30 y 22. 


18.00 


4 Proyección de El honor de los 
Prizzi, dirigida por John Huston. 
Centro Cultural José Ingenieros, 
Paraguay 2155, 1? piso. 


18.45 


4 Dúo de academia. Facundo Be- 
ricat y Fernando Dieguez. Obras 
de Troilo y Piazzolla, entre otros. 
Auditorio Ucema, Reconquista 
775. Gratis. 


19.00 


Presentación del libro Nuevas 
crónicas de Tsúremberg. Papas y 
rabinos, de Rudy. Acompañarán al 
autor Eduardo Abadi, Jorge Guinz- 
burg, Diana Wang y Eliahu Toker. 
Malba, Figueroa Alcorta 3415. 
Gratis. 

6 Presentación de Panorama, 
muestra de pinturas, dibujos y ob- 
jetos de José Diciervo. Palatina, 
Arroyo 821. 

4 Pelican Jazz Trío. British Arts 
Centre, Suipacha 1333. Entrada $2. 


19.30 


% Homenaje a Carlos Gardel: Or- 
questa Nacional de Música Argen- 
tina Juan de Dios Filiberto. La Ca- 
sa del Tango, Guardia Vieja 4049. 


21.00 


4 Ultima noche en la disco. Espec- 
táculo teatral escrito y dirigido por 
Mauro Debans. Chacarerean Tea- 
tre, Nicaragua 5565. 


21.30 


Alfredo Remus (contrabajo) y 
Daniel Fraga (piano) exploran el 
jazz, el bolero y el tango. No- 
torious, Callao 966. 


22.00 


4 34 puñaladas presenta su nuevo 
disco Slang. Centro Cultural Tor- 
cuato Tasso, Defensa 1575. 

4 Paulina Torres Grupo. La Peña 
del Colorado, Gúemes 3657. 


23.00 


4 El Joven Ausente presenta su 
primer CD. FM GBA, Belgrano 
555, Morón. 


WALTER. HACE DE 
MopE[o PARA 


ESTUDIANTES DE 
ARTE. 


SABRINA ES MODELO 
PROFESIONAL 

Y POSA PARA 
VARIOS ARTISTAS. 


CONTRATAPA 


FRANQUITO ES UN 
BERE, NO UN MODELO. 
SUS PADRES LO 
HACEN POSAR. 
PARA VENDER, 
PAÑALES, JABÓN, 
LACTEOS, ROPA, 
REVISTAS, PERFUMES, 


SHAMPÚES, COMIDAS 
PARA MPSCOTAS, 


Por Rodrigo Fresán 
Desde Barcelona 


Dinosaurio Bamboleante, escupidor compul- 
sivo de frases tan vergonzantes como inolvida- 
bles, acorazado en su propia leyenda y, hasta 
ahora, parte tan inevitable como inconfundible 
del paisaje político español, Manuel Fraga es, 
se supone, el dinosaurio. Al menos así suele ser 
caracterizado en programas humorísticos y en 
caricaturas varias: el Fragasaurio. Una especie 
de Godzilla senil, con 83 años en el documen- 
to de identidad y quince años de mayoría abso- 
luta al frente de la Xunta de Galicia. Y, claro, 
quince años en política equivalen a por lo me- 
nos un par de períodos geológicos y alguna que 
otra glaciación. Demasiado tiem- 
po. Fraga —se insiste durante es- 
tos días de noticieros y diarios 
muy editorializados— es el dino- 
saurio que ahora cae y muerde el 
polvo por culpa de un puñado de 
votos importados que no alcanza- 
ron para darle el postergado esca- 
ño 38. Una bestia antediluviana 
que, desde el suelo, ahora clama 
y ruega —perdida la fantasía papal 
de morir en funciones— seguir en 
la oposición “hasta el último sus- 
pirito”. A ver qué dice Aznar que 
diga Rajoy. Fraga está capacita- 
do para hacerlo porque no se tra- 
ta de un trabajo duro. La oposi- 
ción equivale —según los criterios 
del Partido Popular— a una tarea 
fácil y poco compleja: alcanza con 
oponerse a absolutamente todo. 
Reflejo automático y constante 
emisión del monosílabo “NO” con mayúsculas 
indignadas y por lo general paranoicas. Y Fra- 
ga sería un perfecto No-No y, de paso, un indis- 
cutible campeón moral. Porque Fraga se va de- 
rrotado pero también es cierto que se trata de 
una derrota relativa: a la hora del recuento fue 
él quien sacó más votos que ninguno y el Parti- 
do Socialista de Galicia sólo podrá gobernar en 
coalición con el Bloque Nacionalista Gallego. 
Así que a tenerlo muy pero muy claro: Fraga es 
un fósil y los dinosaurios son los que lo siguen 
votando como obligados por un mandato impo- 
sible de resistir, un mensaje divino, una orden 
que llega más allá de las estrellas. 


Marciano Lo que me lleva a otra parte, a algo 
que en principio pensé como una pausa que re- 
fresca a tanto Fraga durante estos días blancos 
de verano flamígero. Me refiero a la nueva ver- 
sión de La guerra de los mundos que se estrena 
en las salas de todo el mundo cortesía de la fór- 


mula Spielberg $ Cruise. Otra vez, la venera- 
ble y eficaz novela de H. G. Wells —el único au- 
téntico escritor de ciencia-ficción que queda, 
porque nada de lo que él predijo en sus fantasí- 
as futuristas se ha hecho realidad hasta la fecha— 
pero con una modificación atendible: los inva- 
sores ya no son marcianos porque se sabe que 
no hay vida en Marte y que ése es, apenas, el 
planeta donde van a morir los robots terráque- 
os. No importa; porque el marciano es Tom Crui- 
se. Esa sonrisa encandilante, ese entusiasmo sin 
par, esa intensidad de miles de watts, esa ges- 
tualidad más cercana a la del político en eterna 
campaña o —es casi lo mismo en USA— a la del 
predicador que nos trae la buenísima nueva y 
nos invita a unirnos al rebaño. Y en España nos 


hemos a acostumbrado a verlo porque venía a 
cada rato a visitar a la familia de su ex novia Pe- 
nélope Cruz o porque se daba una vuelta de tan- 
to en tanto para promocionar las bondades de la 
Iglesia de la Cientología. Y en los últimos días 
—absuelto Michael Jackson, esa cruza de dino- 
saurio y marciano— todo parece indicar que, 
consciente o inconscientemente, Cruise está más 
que dispuesto a reclamar para sí el sitial de Gran 
Freak Americano. Seguro que lo vieron: subién- 
dose a sillones y escritorios en talk shows y rue- 
das de prensa; no parando de besuquear a su fla- 
mante prometida Katie Holmes, quien se ha con- 
vertido a su fe y lo mira con una perfecta mez- 
cla de amor y terror; exigiendo la inclusión de 
stands cientológicos en los sets de sus rodajes; 
condenando en vivo y en directo a Brooke 
Shields por confiar en antidepresivos y en la 
asistencia psiquiátrica (“una ciencia nazi”, se- 
gún sus palabras) a la vez que él se autoprocla- 
maba como pastor desintoxicante; intentando 


hipnotizar a un periodista que osó jugarle con 
broma con un micrófono carnavalesco repitién- 
dole “Eres un idiota... Eres un idiota” y quizás 
así hacerle ver la luz y comprender la gravedad 
de su pecado. 

En su última edición, la revista on-line Sa- 
lon.com comentaba que todos estos síntomas y 
prodigios pueden deberse a que, en los últimos 
meses, Cruise haya sido ascendido a una de las 
posiciones top de la organización religiosa fun- 
dada por Ron L. Hubbard (1911-1986): un muy 
mal autor de novelas sci-fi despreciado por sus 
pares y considerado en su día un pesado y un 
mitómano. Según Salon.com, Cruise ahora os- 
tenta el críptico rango de OT-VII; por lo que el 
astro habría alcanzado la penúltima posición an- 
tes de acceder al conocimiento ab- 
soluto y la revelación definitiva. 
Nadie sabe de qué se trata pero los 
rumores aseguran que tiene que 
vercon “trascender los límites del 
propio cuerpo” y “ser parte del 
misterio”. Otros piensan que 
Cruise ya está en la cima y que se 
dispone a mutar o algo por el es- 
tilo. Todo esto está más o menos 
explicado en Dianetics, el libro 
que Hubbard publicó en 1950 
mientras sus colegas —en su ma- 
yoría judíos y simpatizantes co- 
munistas en la Manhattan de pos- 
guerra mundial II— se reían en su 
cara cada vez que los amenazaba 
con “fundar una nueva religión”. 
Los fieles aseguran que ya son 
diez millones. Los de afuera di- 
cen que muchos menos. No im- 
porta porque para Cruise lo que 
importa es la calidad y no la cantidad. Para can- 
tidad ya tiene los millones que factura por pelí- 
cula. Y así aquí y ahora Cruise —quien definió 
a Hubbard como “el Spielberg de su tiempo”-— 
sonríe y predica y se enfrenta a extraterrestres 
en un encuentro cercano del peor tipo al que se 
hace imposible no atribuirle simbolismos del ti- 
po “los de afuera siempre serán los malos” y to- 
do eso. Y se comprende también el entusiasmo 
de Cruise por protagonizar a un héroe domésti- 
co defendiendo a toda costa su way of life y su 
modo de sentir y sus creencias. Sólo nos queda 
rezar por que nunca llegue a presidente —¿a al- 
guien le queda alguna duda de que arrasaría sin 
necesidad de esperar el veredicto de votos com- 
patriotas en el extranjero?-— y que el contrato que 
firmó al ingresar a su iglesia lo mantenga ocu- 
pado, ascendiendo, mutando. Un contrato que 
—confían fuentes anónimas, fugitivos de la Cien- 
tología— tiene una vigencia de un billón de años. 

Lo que me lleva, ay, otra vez, a Fraga. 
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